મારું ગામડુ 


ખખલભાઈ પ્રાણજીવનદાસ સહેતા 





ગજરાત વિદ્યાપીઠ 
અમદાવાદ 





આચાર્ય ગિદવાણી સ્મારક ગ્ર થમાળાનાં. 
અન્ય પુસ્તકે 
તિશસિરમા પ્રભભા વેરાન્તરકાર ૦-૧૦-૦" 
કેરેો।રલાલ ધ. મરાર્વાલા 
ટોલ્સ્ટોય ફત 110 1. છ) 9 1 0ળલ્ડ 10 દઉ 
1)411:1૦55 નામના નાટડનું વેરાન્તર. 
આખાદ હિંદ્સ્તાન! સ*પા૦ ગોપાલદાસ પટેલ ૬-૦--૦ 
હિટનના પરમ મિત્ર ડિગ્બીના સુપ્રસિદ્ધ પુસ્તક 
[00350010૫૧ 13111513 પત્ર તું સારદોહુન, 
હિંદ્સ્તાપતની ગરીબઅઈઈ રસ'પા૦ ગોપાલદાસ પટેલ ૦-૨૪-૦ 
મહપિ દાદાભાઈ નવરોજના 19૦૪૯1૬3 દ્વળતે 
013-1315] રિલ 10 103ત1ત્ર નામના હિંદી અથ- 
શાસ્રના આદિગ્ર'થરૂપ એતિહાસિક પુસ્તકનો સાર આ 
પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યો છે. પુસ્તક્ને અ'તે 
મહર્ષિ દાદાભાઈતું ટૂ'ક જવનચરિત્ર પણુ આપવામાં 
આવ્યું છે. 
ય'ત્રની મર્યાદા લે. નરહરિ પરીખ ૦-૧૪-૦ 
ય'ત્રના ઉષષ્રાગમાં લાભ ગેરલાભ શા છે તે 
વેચારી તેની મર્યાદા નકો કરવાને પ્રયત્ન આમાં 
કરવામાં આવ્યે! છે, 
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પ્રાપ્તિસ્યાન 
નવજીવન કાર્યાલય 
અસદાવાદ અને સુંબઈ ૨ 


પ્રકાશકનું નિવેદન 


_ ભાઈ ખખલભાઇઈનું “ મારું ગામડું' પ્રસિદ્ધ કરતાં અનેક 
રીતે આન'દ થાય છે. પ્રથમ તો એ કૈ, આ પુસ્તક સ્વ૦ 
આચાર્ય ગિદવાણી માળામાં પ્રગટ થાય છે. ગિદ્વાણીજને 
આવાં પ્રકાશનો બહું પ્રિય હતાં. તેથી એમના નામ સાથે 
જેડાયેલી માળા સમાજશાસ્રની અનેકાંવધ શાખાઓની ક'પકેની 
કકે ચર્ચા કરતાં પુસ્તકોથી શણુગારાય એ આ માળાના 
સ'ચાલકોની ૫ચ્છા રહેલી છે. શ્રી. બબલભાધનું આ પુસ્તક 
એ ઇચ્છાને સુંદર રીતે સ'તોષે છે. 

સાહિત્યની એક ચીજ તરીકે પણુ આ ચાપડી કદાચ 
નવી ભાત પાડનારી છેં. આપણા સાહિત્યમાં આ નતનાં 
પ્રકાશનો વિરલ જ છે. મરાડી સાહિત્યકાર શ્રી. ચાપેકરે 
“ આમચા ગાંવ 'ના નામથી પોતાના બદલાપુર ગામનો શાસ્ત્રીય 
ચિતાર આપતો મ્ર'થ ખહાર પાડયો છે. અને એની કદર સાહિત્ય- 
ક્ષેત્રમાં પણુ ચઈ છે, બખબલભાનું આ પુસ્તક એવડેો મેટેા 
ને એવે! વિસ્તાર-મ્ર'થ નથી. છતાં એમાં જે મૌલિકતા રહેલી 
છે અને કેટલાંક જે શખ્દચિત્રો તેમણે રજૂ કર્યાં” છે, તે 
%વળ સાહિત્યકારતે પણુ રચશે એમ માનું છું. 

પરતુ પુસ્તકની આવી જનાતની કદર તે તેના કલેવર 
પૂરતી થઈ. એની સાચી કદર તો તેનું ભીતર છે. ગાંધીજએ 
૧૯૩૪-૩૫ માં મ્રામસેવાની હાકલ કરી તેને માન આપીને 
બબલભાઈ માસરા પહોંચ્યા. અને ત્યાં, “ કામ કામતે શીખવે 
એ સવૌત્તમ ન્યાયે, ત્રામસેવાને કામે વળગ્યા. આ પુસ્તક એના 
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અનુભવો વણુંવે છે, એથી એમાં એ અનુભવકથનને રસ 
પડવા ઉપરાંત આપણાં ગામડાંની સેવા કરવાતા માગો કયા 
કયા, તે માર્ગો પર જતાં કેવાં કેત્રાં વિધોળ આવે છે, તેમને 
પ્રત્યક્ષ ઉકેલ કરવા જતાં કવી ન્નતતી મનન આવે છેં, અને 
આ બધું કરતી વખતે સેવકને હમેશને માટે તાજે અને 
પ્રધુલ્લિત રાખે એવે, ભેળાં ગ્રામજનોનો નિર્બ્યાજ પ્રેમ 
અને આસાએશ કૈવાં મળતાં રહે છે--એ બધાનો ખૂબ જ 
રસિક અતે ખેોધક હેવાલ આ પુસ્તકમાં છે. તેથી કરીને 
મ્રામસેવકોને માટે તો આ પુસ્તક કીમતી સામગ્રી પીરસનારું 
નિવેદન છે. 

હિદના આથિક અને સામાજિક તથા ધામિક વગેરે પ્રશ્નો 
પહતારા સમાજશાસ્ત્રીન અ પુસ્તકમાંથી કદાચ કૈટલીક નવી 
માહિતી મળશે. શાસ્ત્રીય ત્રામ-તપાસોની ચોપડીએ આપણી 
યુનિવસિટીએ હવે છાપવા લાગી છે, તેમાં એક સર્વસમાન 
લક્ષણુ એ જેવા મળે છે કે, તેમાં એક પ્રકારની સૃહ્મ પરેક્ષતા 
અને “ અનાસક્તિ' યા, ભણુલ પરિભાષામાં કહીએ તો, 
' શાસ્ત્રીય તટસ્થતા જેવા મળે છે. આ પુસ્તકમાં એ લક્ષણ 
નહિ જેવા મળે; અને એનું કારણુ તો સપણ છે--શ્રી. 
ખબલભાઈ તટસ્થ શાસ્રી તરીકે માસરાની તપાસે નણેતા 
ગયા. તેમને તો જવ'ત સમાજ પાસે તેતી સૅવાથેં રહને, 
ગામડાના સમાજશાસ્ત્રનો સેવા દારા અભ્યાસ કરવે। હતો. 

વળી, આ અભ્યાસ આપણી એક દલિત કેમનો છે એ 
એનું વિશેષ આકષણુ કહેવાય. હિદની લધુકોમોનો પ્રશ્ન એક 
જ રીતે કાખૂમાં આવી શકૅ એમ લાગે છે અને એ એમની 
જિગરથી કરાતી સેવા દારા. એ રીતે જ્યાં સુધી આપણુ 
એમને પ્ઠુમકમાં નહિ લઈ શકીએ ત્યાં સધી એ પ્રશ્નનો આખરી 
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ઉકેલ કદાચ નહિ જ મળી રકે. એમ કરવા જતાં સેવકે કેવી 
પૂર્વ્તેયારી રાખવી ને શે એ થ્રી. બબલભાઈ એ ડીક 
ચીતરી બતાવ્યું છે. મુ શ્રી. રવિશ'કર્‌ “ મહારાજે' એમની 
' અભિલાષા 'માં આ વસ્તુ કહી જ છે, એટલે અહીં વધુ વિરાદ 
કરવાની રહેતી નથી. 

શ્રી. બબલભાઈ એ આ પુસ્તક ગૂજરાત વિદ્યાપીઠને 
અપણુ કયું છે. એનું સાદું કારણુ એ જ છે કૈ, તે માને 
છે કે એમને સેવાદીક્ષા વિદ્યાપીકે આપી છે. એતી જ ઇત્ર- 
છાયામાં એ પોતાનું કામ કરતા આવ્યા છે. આ સ્થળે એમને 
ટકો પરિચય આપવાનું મારું કત'વ્ય સમજું છું. 

શ્રી. બઅખલભાઈ કાઠિયાવાડમાં હળવદના વતની છે. 
એમનું કુટુ'બ વરસોથી કરાંચીમાં જ રડે છે અને તેમનું ભણુતર 
ત્યાં જ થયું છે. ૧૯૨૮-૦૯માં તેમને રાષ્ટ્રસેવાએ ખે'ચ્યા. 
ત્યારે ઉંમરે તે અઢાર વર્ષના હતા અને કરાંચીની સિંધ 
કોકશ્ષેજમાં પડેલા વષમાં અભ્યાસ કરતા હતા. તે છોડીને એ 
વિદ્યાપીઠના ત્રામસેવામ'દિરેમાં દાખલ થયા. પરતુ વગ શિહ્ણુ 
કરતાં કાર્યના પ્રત્યક્ષ શિક્ષણમાં જ એમને વધારે રસ હતો. 
તેથી વિદ્યાપીઠનાં કામોમાં તે ખૂબ ભાગ લેતા. પણુ એ ભાગ 
એટલે મંત્રી, પ્રમુખ કે કોઈ પદધારી થવાને નહિ. કામ કરવા 
માટે સ્વય'સેવક થવાનું જ એ પસ'દ કરતા. પછી લડત આવી 
તેમાં ૧૯૩૪ સુધીમાં તે ત્રણ વખત જેલ ગયા. અને ત્યારનું 
જ એમનું કાયષ્ેત્ર ખડા જિલ્લો એ અ'કાઈ ગયું, કારણુ કે, 
લડતમાં વિદ્યાપીઠના સેવકે! અને વિધાર્થીઓની ટુકડીએ 
ગુજરાતના ભિન્ન બિન્ન ભાગોમાં ગઈ, તેમાં બબલભા ને ભાગે 
ખેડા જિલ્લો આવ્યો હતો. લડતમાંથી પાછા કરીને આવ્યા 
અતે નવું કામ વિચારવામાંથી તેમણુ માસરા તરફ નજર કરી. 
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ત્યારથી ત્રણુ વર્ષ સુધીનો --એટલે કે ૧૯૩૪ થી ૧૯૩૭ 
સુધીનો -- આખો હેવાલ આ પુસ્તકમાં છે. 

માસરા રહીતે એમણે પોતાને કાર્ય વિસ્તાર પાસેના 
ચામણા ગામ અને ઉમરેઠ સુધી કર્યા હતે. ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓમાં 
તેમણે ડીક ઠીક પગપેસારો કરેલો. ૧૯૩૮માં ન્યારે વધા- 
યોજનાને પ્રયોગ કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું, ત્યારે આ 
એમતી પૃવ'તૈયારીને લઈ ને થામણા ગામ પર પ્રથમ પ્રયોગતી 
પસ'દગી ઊતરી. અને ત્યારથી તેમણું પોતાનું મથક થામણા 
કયું” છે. પણુ તેથી માસરાને એ ભૂલ્યા છે એમ નથી, કેમ 
કે હવે તો માસરાના લોક એમને ભૂલે કે ભૂલવા દે એમ નથી. 
આજ પણુ એ ગામ થામણા આવી બબલભાઈને પૂછી 
પૂછીને પોતાનું કામ ચલાવે છે; અને બબલભાઈ બરેબર 
એમનાં સુખદુઃખોમાં ભાગ લેતા રહે છે. 

વિધાપીઠની “ મ્ામદીક્ષિત ' પદવી પણુ તેમણું લીધા 
નથી. પણુ તે ગ્રામદીક્ષિત જ છે અને આ પુસ્તક પરથી 
વાચક જ્ેશે કૈ તે પદવીની યોગ્યતા એ ધરાવે છે. “ મહારાજ'ની 
જેમ તે જીવન-વિદ્યાપીઠમાં પડયા છે અને તેમાંથી પોતાને 
અભ્યાસ વધાયે જય છે. એ અભ્યાસમાંથી આ પુસ્તક ઝરેલું 
છે. ઉવે મે એમની પાસેથી અને મુન “મહારાજ' પાસે આખા 
ગુજરાતની બારૈયા કેમ વિષે હેવાલ માગ્યો છે. અને એ 
માગણી ખેઉએ સ્વીકારી છે. “ મહારાજ માટે એ તો રમત 
વાત છે; કેઈ ગણેશજીએ એમની પાસે બેસી તકાવાર પ્રકરણુ 
પ્રમાણું હકીકતો માગવી જેઈ એ, તો “ મહારાજ ' બધી આપી 
દેવા તૈયાર છે. એ કામ કોમન પ્રત્યક્ષ સેવક બબલભાઈ કરશે. 
આ ખે બારેયા-સેવકેનું એ પુસ્તક કયારે થશે એ તે એ પણુ 
ન કહી શકે, કેમ કે એમના કામમાંથી નવરાશ પર આધાર 


યક 


રાખનારી એ વાત થઈ. દરમ્યાન, એતી આગાહી અને 
બાનારૂપે આ પુસ્તક વાચક આગળ મૂકતાં ખરેખર પ્રસન્નતા 
ઊપજે છે. પ્રત્યક્ષ ત્રામસેવાના આવા અભ્યાસો વધુ ને વધુ 
બહાર પડે એ જ આશા. 

તા, ૧૭-૧૬-૩૯ 


પુનર્ઝુદ્રણ 

પૂરાં ખે વષે આ રસિક અને બોધપ્રદ ચોપરડી ફરી 
છપાય છે. ૧૦૦૦ પ્રત જતાં ખે વર્ષ બહ્‌ ટ્રકો સમય તો ન 
જ કહેવાય, પર'તુ ચોપડી લોકપ્રિય થઈ, એમ મનાય ખરૂં. 
એના હિદુસ્તાની અનુવાદની પણુ માગણી થઈ છે. જે વિદ્યાપીઠ 
તૈયાર કરાવે છે. 

ચોપડીની નવી આજૃત્તિ નહિ, પણુ જૂનીનું પુનર્સુંદ્રણુ 
જ છે, એ તો આ નૉંધના મથાળા પરથી પણુ સ્પજ છે. 

છેવટે અહીં એક વાત ઉમેર: માત્ર ત્રામસેવકો જ નહિ, 
મ્રામશિક્ષકો, અને વર્ધાશિક્ષકો તો ખાસ, આ પુસ્તક ભણે, 
તો ગ્રામશિક્ષણુની એક મે।ટા મુદ્દાતી વાત તેએ! ઝટ સમજી 
શકશે. વર્ધાશિક્ષકે તો પોતાના કામતી તૈયારીમાં આ પુસ્તકને 
અવશ્ય ભણુવું ભ્નેઈ એ. 

છપાણુમાં કરકસર કરી થેડાંક પાનાં બચાવ્યા છતાં, 
આજતી મોંઘવારીને પહોંચી વળવા એક આને કિ'મત 
વધારવી પડી છે, તે લાચારી દરગુજર કરવા વિન'તી છે. 

તા, ૧-૧૨-૪૬ 


મારી અભિલાષા 


ખેડા જિલ્લામાં બારૈયા કામ એ મોટામાં મેાટી કેમ 
છે. એ કોમમાં લગભગ ત્રણુ લાખ માણુસની વસ્તી છે. એ 
કોમ સાથે આપણુ રજનો વ્યવહારે છે. એમ છતાં એના 
સ્વભાવમાં, એના રીતરિવાનેમાં, કે એની રહેણીકરણીમાં રહેલા 
શુભાશુભ ગુણુનું આપણી પ્રશ્નને, આપણા કાય કર્તાઓને કે 
એ કોમને પોતાને સુષ્ધાં બરાબર ભાન નથી. 

આજકાલ એ કે।મ વિષે ખે જતના વિચારે પ્રવર્તે 
છે: એક મત એવે છે કે, એ કીમ લૂંટફાટ કરનારી, ધાડા 
પાડનારી, ખૂન કરનારી અને ચોરી લાવ્યા પછી મરણાન્તે 
પણુ કોઇનું નામ ન આપે એવા સ્તભાવવાળી, આળસુ, વહેમી, 
પ્રમાદી, એક ટ'કનું ખાવાનું હેય ત્યાં સુધી બીજી ટ'કતી 
ચતા ન કરવાવાળી, અન્નણ્યાથી ડરવાવાળી અને “ જમ તમ 
જવવાવાળી છે. બીજો મત એવે છે ક, એ કોમ સપીલી, 
બહાદુર, ઉદાર, ધમપ્રિય, સ'ધપ્રિય, મળતાને માથુ' આપનાર, 
સરસ પરે।ણાગત કરનાર, ભની મીઠાશવાળી, કષ્ોને સહન 
કરવાવાળી, ગાય અને બ્રાહ્મણને પૂજનારી, એશ્રયભાવવાળી 
( પોતાની મહત્તાના ખ્યાલવાળી )., અને એને આધારે જીવન 
ગુજારનારને પોષવાવાળી છે. 

આવી કેમના સબ'ધમાં અત્યાર સુધીમાં એના સુંદર 
ગુણ।ને પ્રકાશમાં લાવવા માટે સામાન્ય માર બારેટઢોનાં 
ખુશામતભર્યા” કવિતો સિવાય કોઈ ૧૪ીકત બભાર આવી નથી. 


ર. 


એવાં ખુશામતભર્યા' કવિતાથી એનું કદી હિત થયું નથી. તેમ 
જ એને વિષે એકલી ઠ્રેષમરી અને હલકી વાતો ફેલાવવાથી 
પણુ એ કોમનું કૈ સમાજનું હિત થયું નથી કે થવાનું નથી. 

આ કેમ એટલી બધી વહેમ તથા અન્તાનમાં સપડાયેલી 
છે કે, ચાલુ જમાનાને ઓળખીને દોડતા પ્રવાહમાં ભળી 
જવાની કે પોતાની જાતને સાચા સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાની એની 
પાસે આવડત નથી; જેને લઈને આજે સરકારે એને 
ગુનેગાર કેમ તરીકે એળખાવી છે. આખી ક્રોમ ઉપરના 
આ કલ'કનતે નભાવી લેવામાં સમાજ તથા એ કોમ બન્ને 
જવાબદાર છે. 

આવી સ્થિતિ છે એ વખતે સત્ય હ૪કતો તથા 
આંકડાઓ રજૂ કરતું આ પુસ્તક બહાર પાડીને ભાઈ 
બખલભાઈએ કોમ તેમ જ સમાજ બંનેનું હિત ક્યું” છે, 
એવે મારે નમ્ર અભિપ્રાય છે. પી 

આજની ખેઠ્દી રાન્યવ્યવસ્થા તથા સમાજવ્યવસ્થાને 
કારણુ આખા સમાજમાં ભૂખમરે। પ્રવર્તી રલો છે અને એ 
ભૂખમરાને લીધે સમાજમાં વહેમ, કુસ'૫, ફૂટ, વ્યસન, 
ચૂસણુનીતિ અને ડરપે।કપણ્‌। જેવા અનેક દુગુણા! ધર કરી 
ખેઠા છે. ભણુલા પોતાની બુદ્ધિના આપથી આમાંના ધણાખરા 
દુમુણુ। હાંકી શકે છે. પરંતુ અતિશય ગરીબાઈ અને નર્યા 
અજ્ઞાનને કારણું પછાત કોમોના દુઝું જા એમનામાં ર્ડેલા 
સદ્ગુણાને દબાવીને પણુ બહાર તરી આવે છે. 

આના નિવારણ માટે કાર્ય કર્તાએએ એમનો સહવાસ 
સાધી એમને એમનામાં રહેલા સદ્ગુરાનું ભાન કરાવવાની 
જરૂર છે. અને એમ કરવું હેય તો નિઃસ્વાર્થી, ચારિત્યશીલ 
અને સમાજના હિતમાં તત્પર રહેવાવાળા સેવકોએ એમની 


૧૦ 


વચ્ચે જઈ ને ખેસવું જેઈ એ. આ બહાદુર પ્રજા પોતે જને 
પોતાના સાચા ક્ષાત્ર સ્વરૂપને એળખે તો આપણુ જિલ્લાની 
સપત્તિમાં એક સુંદર ઉમેરે થયે! ગણાશે. 

આ પુસ્તક મને બહું ગમ્યું છે, કારણુ કે એમાં નથી 
ભાટ-બારેટતી ખુશામત, નથી કામાં તત્ત્વનું અભિમાન, કે 
નથી કોઈને હલકા પાડવાની ઠેષખુદદિ. મારી આખી નિદિગી 
મે બારેયા અને પાટણુવાડિયા કે।મની સેવામાં ગાળી છે. મારે 
મત હં હવે એ કૈમથી જુદો રહલો નથી. એમનાં ઘરોમાં, 
ખેતરોમાં અને એમની સાથેના પ્રસંગોમાં મને જે કરુણુ દશ્યો 
નવા મળ્યાં છે એનું આખેઠ્ઠ#બ વણુંત હું આ પુસ્તકમાં 
ચીતરાયેલું જોઉ” છું. 

આ પુસ્તકમાં વણુ વેલી હકીકતો વાંચું છું ત્યારે હં 
પ્રત્યક્ષ જાણું એ લોકે।તી વચ્ચં બેસીને એમનું રે।જનું જીવન 
ન નિહાળતો હેં, એવો અનુભવ મને થાય છે. ગામડાના 
ઝીણામાં ઝીણા પ્રસગે પણુ આ પુસ્તકમાં વણ વવામાં આવ્યા 
છે. એ કેવી રીતે વર્ણવી શકાયા એને! હું ન્યારે વિચાર કરું 
છું ત્યારે મને લાગે છે કૈ, પુસ્તકો વાંચીને અગર કોઈને 
મોટેથી સાંભળેલી વાતોમાં પોતાની ખુદ્ધદિ ઉમેરીને માત્ર 
લેખનકળાથી આ મામિક પ્રસંગોનું વર્ણુન ગોઠવી શકાય 
નહિ; પણુ ત્રામજનતાની વચ્ચે એના પોતાના થઈ ને ઉધાડી 
આંખે અને ખુલ્લે કાને જ્ઞાનપૃવંક રહેલો માણુસ ૦૪૮ આવે 
ચિતાર રજૂ કરી શકે. બબલભાઈ આવા પ્રકારના માણુસ છે. 
માસરા જેવા પછાત ગામમાં ત્યાંના લોકો સાથે એમના જ 
બતીને એ રભ્રા, લોકહેદયના ઝીણામાં ઝીણા ભાવે! અને 
વેદનાએ એમણે અનુભવ્યાં, એમની સારીનરસી *ૃત્તિઓ તથા 
એની પાછળ રહેલાં કારણ એમણુ રૈોષ્યાં, અને ચાલુ 


૧૧ અ 
પરિસ્થિતિની સકડામણુથી ઉત્પન્ન થયેલી અકળામણુ ન્ેઈ ને 
એ અકળાયા, લારે આ ચિતાર ચીતરાયે છે. 

મહાત્માછજએ આજે સમાજમાં જે નવી દણ્િ ફે" છે 
તેને લઈને ગામડામાં સેવા કરવાની વૃત્તિ ન્યાં ત્યાં શનગ્રત 
યઈ છે. પણુ આજકાલની કળવણીએ આપણી જવવાની 
રીતભાત એવી મેો।જીલી અને ઢીલીપોાચા કરી દીધી છે કે એ 
રીતભાત જ આપણી સેવાબૃત્તિમાં અ'તરાયરૂપ બને છે. 

શારીરિક શ્રમથી કસાયેલું શરીર, ખીજને માટે ધસાઈ 
છૂટવાની ૬ૃત્તિવાળ' મન, અને અટપટા પ્રશ્નનો તોડ કાઢી શે 
એવી તીક્ષ્ણ ખુદ્દિ-- આ મારી કલ્પનાના સેવકતી લાયકાત 
છે. ગ્રામસેવક આખરે તે! પ્રશ્નને સેવક છે. પ્રન્ન એતી શેઠ 
છે. જે સેવકની જરૂરિયાત શેઠ કરતાં વધારે છે એની સેવા 
શેઠ ૨1 રીતે લઈ શકે? સેવક તો એ કે જે વધારેમાં વધારે 
આપે અને ઓછામાં ઓછું લે. 

એમ છતાંય, મહાત્માજીતી પ્રબળ પ્રેરણાને કારણે 
હિંદુસ્તાનના કૈટલાય બુદ્ધિશાળી નવજાવાને કેઈ અન્ઞાત 
ગામોમાં જઈ ને ખેસી ગયા છે. આવે દરેક સેવક પોતાના 
અનુભવોની નોંધ કરી આ પ્રમાણે પ્રક્નની આગળ મૂઢકે તે 
આપણી સંસ્કૃતિના આજ સુધી અ'ધારામાં પડેલો ભાગ 
પ્રકાશમાં આવે અતે આ ન્નતનું ગામડાની પ્રજાનું સાહિત્ય 
સમર થાય. 

શવિશ'કર શિવશ'કર જ્યાસ 
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માસરા ગામ ખેડા જિલ્લાના ઠાસરા, આણ૬ તથા 
નડિયાદ એ ત્રણુ તાલુકાના ત્રિભેટા ઉપર આવેલું છે. ઠાસરા 
તાલુકાના ડાકોરથી એ પાંચ માધલ છે; આણદ તાલુકાના 
ઉમરેડથી પણુ પાંચ માધ્લિ છે; અને નડિયાદ તાલુકાના ચુણુલ 
ગામથી માત્ર ખે જ માધલિ દૂર છે. બીજી રીતે કહીએ તો, એ 
ચરોતર અને માળ ગાળાની વચ્ચોવચ આવ્યું છે, કારણ કે એની 
પશ્ચિમ દક્ષિખુનો ભાગ તે ચરોતર અને ઉત્તર-પૂર્વ ભાગ તે 
માળ પ્રદેશ. ખેડા જિલ્લાતી જે કાંઈ લીલેતરી તે ચરોતરમાં; 
અને માળ પ્રદેશ એટલે શુષ્ક વેરાન અને કઈ કોઈ જગ્યાએ 
ર્ડયાંખડથાં બાવળનાં જગલ. માસરા ગામ આવા એક 
ખાવળના જગલ વચ્ચે વસેલું ગામ છે. ી 

જોઈ પુછે કૈ ખેડા જિલ્લામાં વસ્તી કેની ? તે એમ 
કડેવાય કૈ ખારેયા અને પારીદારનતી, એમાંય વસ્તીને ત્રીજે 
ભાગ તે। બારેયા કેમનો જ. આ માળ પ્રદેશમાં પણુ મુખ્ય 
વસ્તી બારૈયા કમની છે. છેલ્લાં ૧૫-૨૦ વષથી ઉનજડ 
વેરાનો તોડી તોડીને અને ગીચ બાવળીની ઝારીએ। કાપી કાપીને 
કૉનમ, વાકળ અને ચરોતરના જમીન-ભૂખ્યા પાટીદારોએ આ 
માળ પ્રદેશમાં દેખા દેવા માંડી. પહેલાં તો ચરેતરના થેાડા 
પૈસાદાર પાટીદારોએ, પોતાની લાગવગને નભ્ેરે, અહી'તી પડતર 
જમીન, નામની કિંમત આપીને, સરકાર પાસેથી કબજે લીધી, . 
અને એમણુ કાનમ વાકળના પાટીદારોને, ભારે દાણુ લઈ 


જ, 


લઈ તે, એ જમીનના ડુકડા વહેચવા માંડયા. આ વખતે આ 
સા-૧ 


૨ સારુ ગાડુ ી 
જમીનદારે। અને અહીંના મૂળ રહેવાસીએ। વચ્ચે ખૂબ કડવાશ 
વધી. બ'ને બાજુને ત્રાસ પણુ વધ્યો, આતે પરિણામે જ 
કેટલાકે બહારવટાં પણુ ખેડેલાં. 

થોડા વખતમાં જ્યાં ધાસનાં જ ગલંજ ગલ હતાં, ત્યાં આ 
ખેતીકૃૂશળ પાટીદારોએ કપાસના લાઢ ઊભા કરી દીધા; તો 
તેની સાથે સાથે ઢોરોને ચરવાનાં ગૌચરોતો પણુ નિકાલ 
આવી ગચો ! લોભને કાંઈ ધોભ હોય છે? ગમે તેમ, એમણે 
પરસેવો અને પૈસો બને રેડીને, તથા આ માળ પ્રદેશમાં 
આવતાં અતેક સકટાનેો સામનો કરીને, ઉનજડ વેર્‌ાન પ્રદેશને 
આબાદ ખેતીવાડીમાં ફેરવી નાખ્યો, એમાં એમનાં સાહસલૃત્તિ, 
ઉદ્યોગ અને ખેતીપ્રિયતાનું જ દશન થાય છે. 

આજે માળ પ્રદેશમાં જૂનાં ગામો અને આ નવા આવી 
વસેલા પારીદારોનાં પરાંએની દૂલગૂ'થણી થઈ ગઈ છે. આ 
નવી વસાહતોથી જૂનાં ગામોનું પહેળામાં મહાલવાનું સ્વાતત્ય 
ઝૂંટવાઈ ગયું છે, છતાં હજુ આ લાંબા પહોળા કપાસના 
લાટો વચ્ચે એ જૂનાં ગામો અલગ જ તરી આવે છે. આ 
જૂન ગામોમાં લગભગ બધી વસ્તી બારૈયાઓની છે. એમને 
મૂળ ધધો ખેતીનો નહિ, એટલે એ લોક ખેતીમાં ખૂબ પછાત 
છે. એમનું મૂળ કામ ઢેોરઉછૅરતું, ઝાડઉછેરનું, વળાવિયા કૈ 
રખાનું, સાથે સાથે ગામ નજક થોડી ખતી કરે ખરા, પણ્‌ 
એમાં બહુ દમ ન હોય. રેટલે! કરી ખવાય એટલું પકવે. 
એ ઉપરાંત ભાડે ગાડાં કેર્વીને કાંક કમાય અને કોકે 
કોઈક વખતે ચોરીલૂંટ પણુ કરે. 

પણુ આ પાટીદારો આવ્યા પછી એમને પણુ ખતી 
કરવાનો શૈખ લાગ્યો. દૂર દૂરથી આવીને પોતાના ગામ 
નજીકતી જમાંનોને ફાડી ખાઈ જનારને જેઈ ને એમને અહમ 
ગ્યો. સાથે સાથે દેશમાં આવતી જતી 4નગ્ૃતિ તથા આથિક 
મદીએ પણુ એમને ખેતી તરફ ઢસડયા. આ રીતે એમતી 


સપ્સરામદે ગ 


ખેતી પહેલાં કરતાં સુધરી ખરી, પણુ એમનો મૂળ સ્વભાવ 
ખેતીના ધધાનો નહિ, એટલે ખેતીમાં એ પાટીદારોથી પાછળ 
જ ર્‌લા. માસરા પણુ આ જૂનાં ગામામાંતું એક છે. તેની 
બધી વસ્તી બારૈયાની છે એટલું જ નહિ, પણુ એક જ બાપની 
નવસે।ની વસ્તીવાળા આ ગામમાં માત્ર ત્રણુ ચાર્‌ ધર બીજ 
નાતનાં છે. 

સહેજે પ્રશ્ન થાય કે, સેવાક્ષેત્ર તરીકે બીજાં કેઈ નહિ 
અને માસરા ગામ જ મે કેમ પસદ કયું ? સવિનય ભગ 
બધ થયા પછી મારે શું કરવું એને વિચાર કરતાં મને એટલું 
તો ચોક્કસ જણાયું કે, મારે હવે કેઈ ગામડામાં ખેસી જવું 
“ઈ એ. આપણી સ્વરાજ્યની લડત અટકી પડે છે, એનું 
કારણુ મને પ્રજ્નમાં ઘર કરી રહેલું અજ્ઞાન લાગ્યું. એ દૂર 
થાય તો પ્રજ્ન સ્વરાજ્ય માટે તૈયારી કરી શકે, અતે એમ 
કરવું કય તે ગામડામાં જઈ ને બેસવું જોઈ એ. ગામડામાં 
જઈને ખેસવું ખરું, પણુ ત્યાં જઈને શું કરવું, એનો કોઈને 
અનભવ ન હતો. ધણી જગ્યાએથી સાંભળ્યું હતું કે ગામડામાં 
જઈને આ કરવું ને તે કરવું; ધગી જગ્યાએ વાંચ્યું હતું કે 
ગામડામાં આટલું આટલું કરવાનું છેં. પણુ એ કેમ કરવું એનો 
મને અનુભવ ન હતો. એટલે વિચાર કયા કે એક વખત 
ગામડાનો અતુભવ તો કરું. ત્યાં પહૉચ્યા પછી શું કરવું -- તે 
વિષે મગજમાં જે જે ભયું છે એમાંનું શું શું થઈ શકે એમ 
છેં, ને કેવી રીતે-- એનો આપોઆપ ઉકેલ જડી જશે. _ 

આમ ગામડામાં જવાનું તો નક્કી કયું”. પણ્‌ કયા ગામડામાં 
જવું ? આનો જવાબ મળ્યો કૈ, જે લોકો વધુ પછાત હોય 
એમની પાસે જવું. જ્યાં ખૂબ કપરા અનુભવ થાય એવું હેય 
ત્યાં પહેલાં જવું. એટલે ગામડાના કામતી કટણાઈ નો પૂરેપૂરો 
અતુભવ થઈ જય. પછી માલૃમ પડી રેરેશે કે, દ ગામડાના 
કામમાં ટકી શકુ એમ છું કે નહિ. પછી સ્થાન બદલવુ' 


૪ સારુ' ગપ્મડુ 


હશે તો તેમ કરીશ. ગામડાનો આવે! અનુભવ લેવા માંટે હં 
ગામડાંઓમાં ફરવા લાગ્યો. અને એમાંથી મે માસરા પર્સંદ કયું. 

માળના એ પ્રદેશમાં ફરતી વખતે એ ગામ વિષે મને 
ઠીક ડીક સાંભળવા મળ્યું હતું. કેઈ કહેતા કે, “ માસરાના 
લેકે એટલે વાત છે।ડે, મારા ભાઈ. કોઈ કહેતા કે, “ માસરા 
એટલે આડે આંક.' હં પૂછું કે, “એમ કેમ ભાઈ?! તે 
કહેશે : “બહું મસ્તીખોર; “ચોરી લૂંટ તો એમનું જ કામ '; 
“ધોળે દહાડેય માસરાની સીમમાંથી એકલ્ઞા ન નીકળાય,' આ 
બધું સાંભળતે। નજ્નઉ' અને માસરાનો અનુભવ લેવાની મારી 
ઇચ્છા તીત્ર થતી શજાય. છેવટે દું માસરા પહોંચ્યો. બધી 
“તની અગવડે અતે મુસ્કેલીએ આવવાતી છે એવી ધારણા 
કરીને જ ગયે. ત્યાં જવા ગાડામાગ હતે, પણુ તે હૈકાણ્‌। 
વિનાનો. રસ્તામાં બાવળા આવી, એટલે મનમાં થયું કે, 
જ૩ર આ ગામ ભયકર તો હશે જ. પણ ઠરાવ કરીને જતો 
હતો એટલે મારા મનમાં કશી બીક નહોતી, ઊલટું, નવા નવા 
અનુભવ થશે એવે આન'દ હતો. 

ઉનાળાનો દહાડો હતો, ગામમાં પહોંચીને જેર છું 
તો આખું ગામ ખાલી જેવું હતું. દરેક ઘરને બારણુ સાંડીનું 
કેટલું પડેલું. એક જગ્યાએ ત્રણુ ચાર જુવાનિયા માટીનાં 
કોટડાં ચણુતા હતા. ત્યાંથી ખબર મળી કે ગામના લોકે 
તો બધા સીમમાં ગયા છે. મે પીવા માટે પાણી માગ્યુ. 
મતમાં જરાક કચતવાતેો હેય એમ, એક જણુ નજીકના 
તળાવમાંથી પાણીની ડેલ ભરી લાવ્યો. પાણી ગ'દુ' હતું. 
મે રૂમાલથી ગળીને પાણી પીધું. એમણુ પ'ગ્‌ પૂછપરછ શરૂ 
કરીઃ “કયાંથી આવ્યા? આમ ડયાં જગો ?' મે' માહિતી 
આપી અતે કશ્ચું કે, આ બાજુનાં ગામડાં જેવા માટે હુ ફરું 
છું. માસરા વિષે પણુ થોડી પૂછપરછ કરી, પણુ મારા 
ઉત્તરથી એમના મનને સમાધાન થયુ' હેય એવું ન લાગ્યું. 


સાસરપસાં પ્‌ 


કલાકેક પછી મે ખીજ ગામનો માર્ગ પૂછયો અતે રસ્તે 
પડયો. આટલાથી મને કશે! ભારે અનુભવ ન થયે. પણુ હું 
એટલું તો જેઈ શકથો કે, ગામમાં ચારે બાજી ગંદકી અને 
ગરીબાઈ ભરંલાં છે. પેલા જુવાનિયાની આંખોમાં અને એણે 
કરેલી પૂછપરછમાં ધૂર્તતા અને શકા ભરેલાં છે, અને ચારે 
ખાજુ નરી શુષ્કતા છવાયેલી છે, એ પણુ મે' જેયું. અને 
મે' મનમાં ગાંઠ વાળી કે, આ ગામ અનુભવ કરવા જેવું તે 
લાગે છે. પછી તો એ પ્રદેશનાં બીજા પણુ કેટલાંક ગામે 
ન્યાં. પણુ મારી નજરમાં આ ગામ જ વસા ગયું. એટલે 
હ માસરામાં આવી પડયો. 

ફરી એક દિવસ સવારે હું માસરામાં આવ્યા. સાથે 
નજીકના લાટના એક પાટીદાર ભાઈ પણુ હતા. એમને ગામના 
લેક સાથે ખેતી અંગે જૂતો સબધ હતો. આ વખતે ગામના 
લોકા ધેર હતા. અમે ગામના એક આગેવાનને ત્યાં ગયા. 
આળુખબાજાના લોકો ટોળે વળીને અમતે જેવા લાગ્યા. એક 
ખાટલા ઉપર ગોદર' પાથરીને અમને ખેસાડયા. વાત વાતમાં 
અમે જણાવ્યું કે, દું આ ગાભમાં રહેવા આવવાનો છું. તરત 
જ પ્રશ્ન આવ્યો, “શું કરવા?' મેં કકું, “રહેવાને; મારે 
ગામડાનો અનુભવ લેવો છે. ' બધા કહે, “ સારું. વસ્તી વધે 
એ તો સારું જ ને?' પણુ છતાં બધાની આંખમાં હું શંકા 
રૃખતો હતો, અને ભાડાના મકાનતી મે' માગણી કરી ત્યારે 
એ વધુ સ્પજ્ઠ થયું. કોઈ મકાન આપવા તયાર જ ન છતું. 
એક ખીન્નું બતાવે, બીજે ત્રીજાતું બતાવે. છેવટે એક ભાઈએ 
પોતાના નાના ભાઈના મકાનમાંથી એક ઢોર ખાંધવાનો 
એરડો અને અરધી ઓસરી ત્રણુ માસ માટે ભાડે આપવા 
કહું, અને જણાવ્યું કે ચામાસા પડેલાં એ મકાન મારે ખાલી 
કરી આપવું પડરે, મે એની ખાતરી આપી. આમ હૃ 
માસરામાં ધર લઈ ને વસ્યો. 


3 મપ્રુ' ગાસડુ 


ત્રામજનતાની સેવા કરવાનાં અનેક સાધને હોય છે. 
કોઈ દવાખાના કારા, કોઈ નિશાળ કારા, તો કેઈ અખાડા 
દારા સેવાતી શરૂઆત કરે છે. માણુસ ગમે તે રીતે કૈ ગમે 
તે સાધન દારા સેવાં કરે, પણુ એનું લક્ષ્ય તે એક જ હોવું 
જેઈએ કે, જે સમાજતી આપણું સેવા કરતા હેોધ એ એ 
સમાજને એની ચાલુ પરિસ્થિતિથી જમ્રત કરવો, જેથી જે 
અવગુણા કૈ દુઃખોમાં તે ડૂખેલે। હોય એમાંથી છૂટવાતી એનામાં 
તાકાત આવે. 

આમ છતાં મ્રામસેવક ગામડામાં જઈને શું શું કામ 
કરે છે, અને કઈ રીતે એ પોતાનો આખે દિવસ ગામડામાં 
વિતાવે છે, એ નનણુવાની પ ચ્છા ગામડામાં રસ ધરાવતા કેઈ 
પણુ માણુસને થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને મને એ 
વાજખી લાગે છે. કારણુ, મામસેવકની મોટામાં મોટી સેવા ક 
કુસેવા, એ પોતે ગામડામાં કઈ રીતે જવન જીવે છે, એના 
ઉપર્‌ અવલ'ખે છે. માણુસ વાતો ગમે તેટલી કરે, દેખાવ 
ગમે તેટલા કરે, પણુ પ્રજન ઉપર્‌ કાયમની અમર તો. એના 
9/વનતી «૪ પડે છે. 

આથી ગામડામાં જતા પહેલાં જ મારા જવન માટે મે' 
તીચે બતાવેલા કેટલાક નિયમો ધડી કાઢયા હતા. અને 
એના ઉપર છૈ હમેશ ષ્યાન આપું છું. 

૧. મારું અંગત બધું જ કામ -- પાણી ભરવાનું, કપડાં 
ધોવાનું, રાંધવાનું, દળવાનું, વગેરે -- ન્‍નતે જ કરવું, 

ર. મારે તિયમિત કલાક દે. કલાક અભ્યાસ કરવે।. 
પણુ એ પુસ્તકોનું વાચન વહેલી સવારે ૪થી ૭તી અદર જ 
કરવું. 

૩, દ્િવિસતો લગભગ બધા ભાગ સમાજને ઉપયોગી 
કાર્યમાં અગર તો કેઈ ગરીરશ્રમભર્યો ઉત્પાદક કામમાં જ 
ગ્‌ાળવે।* 


સાસરાસા 


૪. સવાર સાંજતી પ્રાર્થના નિયમિત કરવી. 

૫. ખાસ કારણુ સિવાય દિવસે કદી સૂવું નહિ. 

૬. મારી જરૂરિયાત ઓછામાં ઓછી રાખવી. 

મારી પાસે દવાખાનું કે અખાડા જેવી કેઈ ”ણીતી 
પણુ મે મારા આખા દિવસનો કાયમ 


પ્‌ 
ન 
દા 
તા 
હા 
વ 


જ 


જ 


જુનના” 


તાં 


-*3૪* 


પ્રભ્ત્તિ ન હતી, 
નીચે પ્રમાણે ગોઠવ્યો જતો : 
સવારે ૪થી 
##ક» પથા 
મ દ થી 
ન (1થી 
ય તાથી 
,,# જઆથીવ 
બપોરે ૧૧ થી 1 
,, ૧૨ થી 
ી ૬ થા 
'સાંજે ૬ થી 
ક 9 વા 
જ તાથી 


લા 


પ્રાથના, દાતણુ આદિ, 
ખાનગી અભ્યાસ. 

શૌચ તથા ધરસકફ]ઈ. 
ત્રામસફ્‌ાઈ. 

નાહવું ધોવું. 

રસોઈ કરી જમવું. 

કાંતવું. 

ગામલે।[કનાં ધરોએ જઈ ધરતી 
સફાઈ કરવી કરાવવી, 

આગલી રાતે કહી રાખ્યુ હેય 
એ ખેડૂતના ખેતરમાં જઈ કામ 
કરવું. 

ગામના લોકોને રમતગમત 
કરાવવી, 

પ્રાથના બાદ રાત્રીવગ., 
સમૂણવાચન તથા ( મોટાઓ ને) 
છાપાના ખખર આપવા. 


આ કાયકમમાં ત્રકતુ તેમ જ પરિસ્થિતિ ન્નેઘ ને મારે 
ધણુ! ફેરફાર કરવા પડતા. 
કલાકને બદલે એક કલાકનું કરી નાખતો, અતે સવારમાં નાનાં 
વગ ચલાવતો. એ જ પ્રમાણું ચોમાસે, 
[શયાળે ઘરસફાઈ ને બદલે ખેતરનું કામ વધી જતું, તો વળી 


ખાળકેનો એક 


ઉનાળામાં મ્રામસકાઇઈનું કામ ખે 


«્ સારુ ગાસડુ 


હરિજન-પ્રશ્ન ઊઠયો ત્યારે ગ્રામસફાધનતું કામ જ છ કલાક 
ચાલતું. લોકોએ રેઢિયો પકડયો ત્યારે મારા આઠે નવ કલાક 
રટ્યા પીંજણુ પાછળ જ જતા. કામની મોસમ વખતે 
સમૂહવાચન પૂરું થતા પહેલાં અગિયાર પણુ વાગી જતા. 
ભાદરવાના તાવ વખતે દરેદીએ અતે દવા પાછળ જ મારે 
ધણ્‌। વખત જતો. આમ ફેરફારો થયા જ કરતા, 

પ્રનન સારાસારનો વિચાર કરતી થાય અને સુખી થાય, 
એ માટે પ્રદૃત્તિઓ તો અનેક ઉપાડવી ન્વેઈ એ, અને મારાથી * 
ઊપડી પણુ જતી. એમ છતાં અમુક્ર અમૃક સમય પૂરતી હૂં 
ખાસ પ્રભ્ત્તિ નક્કી કરતો. જેમ કે, શરૂઆતમાં મેં સફાઈ 
( ધરની, ગામની તેમ જ શરીંરતી ) લીધી હતી. પછી, 

દારૂ, અણીણુ અતે ચા એછાં કરાવવાં, 

બારમા તેરમાનાં ખોટાં ખચ અટકાવવાં, 

રૅ"ટિયા અને ખાદીનો પ્રચાર કરવે, 

ભૂત ભૂવાના વણેમેો। કાઢવા, 
લેવડદેવડના (સાખે! રખાવવા, 

ગામની આથિક તપાસ કરવી, 

પાડા બકરાનો વધ અટકાવવે।, 

'સાચિટ્ટીનાં નુકસાન બતાવવાં, 

મીર, ખારેોટ અને ભવેયાનાં નુકસાન ઠસાવવાં, 

ખેતી અને ખાતરના વહેમ કાઢવા, 

અક્ષરજ્ઞાન તથા બીજું જ્ઞાન કૈલાવવું, વગેરે. 

આ ઉપરાંત કૈટલીક પ્રભત્તિઆ તો આપોઆપ મારાં 
પાસે આવી પડતી. જેમ કે, પોલીસ અમલદારેને ત્રાસ; શે 
શાહુકારોની પજવણી; હિમ અને દુકાળતી રાહત; ભાદરવાના 
તાવ સામેતી ઝુંબેશ; હરિજન પ્રશ્ન; અ'દર અ'દરના ઝધડા; 
વગેરે વગેરે. મારે તો ખેડૂતોનાં દુઃખ તથા એનાં કારણુા 
”નણી એના ઉકેલ કાઢવા હતા. હું ગામમાં આવ્યો એ વખતે 
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ત્યાં ઉનાળાની નવરાશ ભરાયેલી હતી. તેમાંય વળી મારા 
જેવો નવતર, એટલે નાના તેમ જ મોટા સૌ મુતૂઠલભૃત્તિથી 
મારૈ ત્યાં ખેસવા આવતા, શરૂઆતમાં તો મને આ ગમ્યું. 
દૈ લોકોની પાસે મારે જે કાંઈ કહેવું હોય એ કહેતો અતે એ 
લોકો પણુ મને ખૂબ પ્રશ્નો પૂછતા. હું રેંટિયો! કાંતતો હોઉં 
તો એ જીએ, એને અગે કોકે પૂછે. હું બધી વિગતો 
સમળવું. ખીજી અનેક વાતો થતી. આ બધામાંથી મને 
જાણુવાનું ઘણું મળતું. પણુ આખા દ્વિસ માત્ર વાતે। જ 
ચાલે એમાં શે! રસ રહે? મેં જેયું કે આ તો એક પ્રકારનો 
ડાયરે। થયો. લેકે! નવરા પડે એટલે હુક્કા લઈ ને અલકમલકની 
વાર્તા કરવા અને સાંભળવા મારે ત્યાં આવતા હેય એવું મને 
લાગ્યું. વાતમાં ને વાતમાં બીડી હક્કાનાં નુકસાન તથા 
એમનામાં ક્યણુ ક્ષણુ દેખાતાં આળસ, વાતાડિયાપણું વગેરે 
વિષે હું એમને ટકોર કરું. પણુ, “ તસે કહો છે! એ હાચુ ' 
એટલું કહેવા ઉપરાંત એમનામાં કશે! ફરક પડતો નહિ, આથી 
પાંચ છ દિવસમાં હં કટાળ્યો. કોઈકિ રેંટિયો કાંતવા ઇચ્છા 
બતાવે, પણુ રૅ1ટ્યા ઉપર ખેઠઠા પછી જરી વારમાં ઊદી જય. 
નવરા ખેસવા માટે હં એમને વારવાર કહેતા કે, ' જાએ, છું 


રેન 
કાંતું છું, પીંજાં છું, સાંધું છું, કે એવું જ કાંઈક કામ કર્યા 


કરતો હોઉં છું, એમ તમે પણુ કામમાં પરોવાયેલા રહે. માત્ર 
વાતા કર્યો કરે એ મને નથી ગમતું. હં કાંઈ તમારા કામ- 
ધ'ધા ખારી કરાવવા અહીં આવ્યા છું ?' પણુ આતી અસર 
એમના ઉપર બહુ નહિ થતી. આથી હે ઓસરીમાં કાંતતા 
હોઉં તો એરડામાં જઈને બેસું. એમ છતાં એમરી તો 
ભરાયેલી ને ભરાયેલી જ રહે? ખે આવે ને ખે જય ! 

છેવરે મે' એક કડક નિયમ કયે કે, મારે ત્યાં આવનાર 
જ્રોઈએ હકો લઈને તો ન જ આવવું, આની અસરે લોકે 
ઉપર જુદી જ થઈ. કેટલાકને એથી માડું લાગ્યું તેં પરિણામે 
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મારે ત્યાં આવનારા બહું એછા થઈ ગયા. પણુ એથી મારું 
કામ સર્‌ળ બન્યું તે નવી દિશા હાથ લાગી. હક્કાવાળા 
મોઢાએનતી ધમાલમાં હું મારે ત્યાં આવતાં નાનાં બાળકોને 
નહોતો સ'ભાળી શકતે. હવે એ નાનાં ભોલકાં મારાં દોસ્ત 
થવા લાગ્યાં. એમને હૈં રેરિયો આપું તો કલાક સુધી એની 
પાછળ મથવા એ તેયાર હતાં. પણુ એમને હં રે'ટિયો આપું 
એ પડેલાં તો મારે એમનું 'બીજાં કેટલુંય કરવાનું રહેલું હતું. 
હું એ ટોળાને લઈને કૂવે જતો, એમને પાણીથી ધમારતો, 
એમનાં ગદાં ચીંથરેહાલ ડગલાં ધોઈ આપતો, અને પછી 
આખા સરઘધમસને લઈને ધેર આવતો. આવીને એમની જેડે 
થોડી વાર વાતે કરું. મેલથી ભરેલા એમના લાંબા લાંબા તખ 
કાપું. કાઈ ફેલ્લાવાળાને મલમ ચોપડુ. અને છેવટે ધેર 
રવાના કરું. આની અસર એમની માતાએ। ઉપર થવા લાગી. 
સ્રીમડળમાં એની અનેકવિધ ચર્ચા થવા લામી, પણુ એ ખધા 
પાછળ એસતી પ્રસન્નતા દેખાઈ આવતી. ભોલકાંતી સ“ખ્યા 
પણુ વધવા લાગી. મારે હાથે પણુ પાણી સીંચીને ફેલ્લા 
પડવા લાગ્યા. પણુ એમાંય એક પ્રકારનો આનંદ «તો. કેટલાંક 
નાહીને પણુ આવવા લાગ્યાં. અએમતે હું તકલી શીખવતો, 
વાત કહેતો, ગીત ગવડાવતેો. થવે એમની માઓને પણ હં 
અવારનવાર્‌ મળવા લાગ્યો. જેનું છોકરું સ્વચ્છ હોય એને ખે 
માડાં વેણુ કહી ઉત્તજન આપું, અસ્વચ્છ હેય એતે સ્વચ્છ 
રાખવાનું કહં, ફેલ્લાવાળું હેય એને માટે દવા લઈ જવાનું 


કહ 


# 


એક વાત કહેવાની રહી ગઈ. હું ગામમાં રહેવા આવ્યે 
તે દ્તિસથી જ, જે ઘરમાં હું રહેતો હતો એનું આંગણું તથા 
એની સામેની જાડેર ગેરી, એક નિયમ તરીકે, હં રોજ વાળતો 
આવ્યા છું. ઉનાળાના પવન મારી ઉઘાડી એસરીને ધૂળથી 
ભરી દેવા માગતો, એટલે એની સાથે તો મારે દિવસમાં અનેક 
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વખત ઝાડું લઈને બાખડવું પડતું. એ જ પ્રમાણ રજ સાંજે 
પ્રાર્થના કરવાનો પણુ મારો એક નિયમ હતો ને છે. એ 
વખતે ખેસવા માટે અમુક માણુસો નિયમિત આવે, પ્રાર્થના 
પછી ભજન ગાઉં, નવા સમાચાર કહું, અને પછી મહાભારતનાં 
પાત્રો! કે એવું કોઈ સારું ધામિક અને રસ ઉત્પન્ન કરે તેવું 
પુસ્તક વાંચુ. એમાં બહુ લોકોને રસ પડતો. આમ સોડી 
રાત સુધી અમારું કામ ચાલે. 

એકાદ માસમાં સવારમાં મારે ત્યાં નાનાં ભોલકાંઓને 
એક વર્ગ શરૂ થયે. આ વગમાં પહેલું ગીત, પછી તકલી, 
પછી કાંપ્રક અક્ષરજ્ઞાન, અને છેવટે વાર્તા એવો કમ રાખતો. 
એમ ૮ વાગ્યે શરૂ થયેલો વર્ગ ૧૦॥ વાગ્યે પુરો થાય. પછી 
નિશાળિયા ગોવાળિયા બનીને સીમમાં ન્નય અને હું મારું 
ખાવાનું પકાવવા ખેસું'. પેટપૂજ્ન પતે એટલે હૈ કાંતવા ખેસું. 
બપોરના હવે મે લોકોને ત્યાં બેસવા જવાનું રાખ્યું હતું. એ 
વખતે એમને ત્યાં બેસું, ચાલુ વાતચીતમાં અગર્‌ કામકાજમાં 
ભાગ લઉ, અને એ મારધત સાથે સાથે ધરતી પરિસ્થિતિ 
પણુ નિઠાળી શકૃ'. પાશિયારા પર રહેવો જેેઈતો લેટો 
એસરીમાં આળોટતા જેઉ', તો એને ઉપાડી પાણિયારા પર 
ગોઠવવું. કપડાં ગમે ત્યાં રખડતાં હેય તો વળગણીએ મૂકું. 
છાપરાનાં બાવાં, ખીજ ગ4કી, અવ્યવસ્થા વગેરે કાઢવા લાગુ. 
પણ દું આ કામ ણાથ ધરું એ પડેલાં તો ધરના લોકે! કહેશે, 
“તમે ના કરશે. તમે અમને કહો એમ અમે ગોદવીએ 
છીએ. અમારા ઘરમાં તમતે સાફસ્ૂફ કરવા દેવાય ડે ?' અને 
એમ કહીને મને રે. પણ્‌ તે દ્વિસે એ ઘર કાંધકે વ્યવસ્થિત 
અને સ્વચ્છ તો બને જ; અતે ફરી ખેસવા આવું ત્યારે વર 
વધારે સ્વચ્છ જેવા મળશે એવી આશા પણુ બ'ધાવે. આ 
સાથે સાથે ઘરતી બીજી અનેક વાતો! થાય. દારૂ પિવાતેો હોય 
તે! કેટલો પિવાય છે? શા માટે બ'ધ નથી કરતા? શું ખાએ। 
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છે, સું પીએ છે, વગેરે. આમ ૫૦-૬૦ ધેર ફર્યો, એટલામાં 
તો એક વાતાવરણુ ઉત્પન્ન થયું કે, બબલભાઈ આપણે ધેર 
જેવા આવશે; ખાવાં ફાવાં પાડી નાખને, હાં! સાંજે વળો 
છે।કરાં ખેતરમાંથી આવ્યાં હેય એમતી સાથે રમતગમત 
ગોઠવીએ. પણુ મારે આ કાર્યકમ કોઈ દિવસ કાયમ નથી 
રઘલો. ખેડૂતનાં કામકાજ બદલાય એમ મારે કાયક્રમ બદલાય. 

ચોમાસાની મોસમ શર્‌ થયા પછી ખેડૂતો ખેતરમાં જ 
હોય. બેરાં છોકરાં સૌ ૧૦-૧૧ વાગે તે પહેલાં સીમમાં 
નીકળી ગયાં હેય અને ગામ વાંદરાંને હવાલે થયું હોય. પછી 
વાંદરાં, છાપરાં ઉપર્‌ કૅ ઝાડ ઉપર, જે જતના નાચ કરવે 
હેય એવે કરે, અતે નાળાનેો કચ્ચરધાણ કાઢે. 

આ મોસમમાં હું પણ્‌ સવારમાં પરવારીને ખેતર જઉં. 
રજ નવા ખેતરમાં અને ત્યાં જે કામ ચાલતું હેય એમાં 
મારી આવડત પ્રમાણું અને શક્તિ ન્વેગું' કામ કરું. કોકે 
વખતે મને કામ ન આવડે ત્યારે ઊભા ઊભા નજ્નેયા જ ફરવું 
પડૅ. પણુ આ બધા પ્રસગે।માં અમારે ધરતી અનેક વાતા 
થાય અને એકખીજાનેો સબધ પણુ વધુ ગાઢ થતે નનય. 
ખેતી સબ'ધે પણુ બીજ્ન પ્રદેશની ખતીમાં અને આપણી 
ખેતીમાં શૈ ફરક છે, ક્ટ સારી છે, આપણી શી ભૂલ છે, 
એવી એવી વાતે! થાય. 

આ રીતે દિવસે દ્વિસે ગામલાકા સાથેનો મારો સ'બંધ 
વધતો ગયે. એમતે એમ થર્ક ગયું કે, આ માણસ આપણું 
હિત ચાહવાવાળે છે; એ ફદી આપણું ખોડું તો ન જ કરે. 
ગામમાં પ્રથમ આવ્યો ત્યારે કૈટલાકના મનમાં શકા હતી કૈ, 
આ તે કોઈ જસૂસ હરે કે કોઈ છેતરવાવાળા હશે? એ શકા 
હવે ચાલી ગઈ અને સૌ મન ખોલીને મને વાતો કરવા લાગ્યા, 
પેલા ચોર લૂંટારા અને ધાતકી લેકો વિષ મેં જે વાતો 
સૉંભળી હતી, એ તો મારા મગજમાંથી કયારે ખસી ગઈ એનો 


સપ્સરાસા ૧૩ 


મને ખ્યાલ પણુ ન રહ્યો. વધારામાં ગામલોકો તે મારી 
દરકાર રાખીને મને પ્રેમથી નવડાવવા લાગ્યા. હા, એમાંને 
જોઈ ડોસો! કોઈકે વખતે એનું જૂનું પુરાણુ ખોલે ત્યારે, એ 
લેકે! કેઈઈકનાં ખાંધેલાં ઢોર છોડી લાવીને ભાંજગડમાંથી કેવા 
પેસા કમાતા, એ લેકે પોતાના ગામને સીમાડેથી પરગામીને 
રોલ નગારૂં કેવું ન વગાડવા દેતા, ગામમાં એકસ'પીને કારણે 
કેવું એમનું રાજ્ય હતું, માસરાના રખાતું એક છોકરું પણુ 
વળાવિયા તરીઝે સાથે હોય પછી લેકે! કેવા નચિત રહેતા, 
અમારા ગામના બહારવટિયાને શોધી શોધીને પોલીસ થાકી 
અને છૅવટે એને છોડી મૂકીશું એવી ખાતરી મળવાથી એ 
જવો અચાનક ફે।જદારના ખાટલા પાસે જ ફૂટી તીકળ્યો, એ 
ખધી વાતો મને એના અજષીખુના નશામાં સાંભળવા મળે. પણુ 
હું એટલું તો ન્તેઈ શકયો કે, એ આપણા જેવા જ પ્રેમાળ 
અને સરળ લોકે છે. માત્ર એમની પરિ સ્થિતિ અને ગરીબાઈ એ 
જ ભૂતકાળમાં એમની પાસે આવું આવું કરાવ્યું છે, આજે 
પહેલાં કરતાં એમની ખેતી સારી છે. એ સુખી છે. પહેલાં 
મહુડાં શેકીને તે ખાઈ તે દહાડા ગુજારવા પડતા; તેતે બદલે 
આજે એમની કેડીમાં ખાવટો ક કોદરા તો હેય છે. એમ 
છતાં મૂળ સ્વભાવ કાંઈ સમૂળગા જય? કોક્ર વખતે જૂની 
હૃત્તિ ફ્રી જગી શકે પણુ ખરી. 

પછી તો એ લોકો ગામમાં કાર્ઈ મહેમાન આવ્યા હોય 
તો એમને પણુ મારે ત્યાં લઈ આવે, અગર મને પોતાને વેર 
ખોણલાવે અને કહે, “ તમે કકે કહે.” લસ્મ કે મરણ પ્રસગે 
બધા ભેગા થયા હોય ત્યારે મને ખેલલાવે, વચ્ચે ગોદડું પાથરી 
ખેસાડૅ, અને કહે, * કાંધુક કહો,' હું એમને અનેક વાતો 
કૅ, લસમરણુનાં ખચો એછાં કરવાનું કહું; અફષ્દીણુ પાછળ 
થતું સેકડાનું ખચ અટકાવવા કહું; રહેણીકરણી સુધારી બધાને 
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છે એવું ઊ'ચુ' સ્થાન મેળવવાનું કહું. આ રીતે આજુબાજુનાં 


જ છુ 


૧૪ સારુ' ગાસડુ' 


ગામા સાથે પણુ સહેજે મારો સ'બ'ધ સ કળાયો. પછી તો જા 
આજુબાજુનાં ગામોમાં પણુ જવાનું થાય. આ જાતના પ્રચાર 
પછી અમારે ત્યાંથી લગભગ અડધોઅડધ ચા નીકળી ગયો. 

ગામમાં પેઠો કૈ તરત જ મારું પહેલું ષ્યાન ગ'દકીએ 
ખે'ચ્યું, ગામ વચ્ચોવચ ઉકરડા હતા. શેરીએ તે છાણુ 
અને મૂતરથી ભરપૂર હતી. એવી ધૃળથી જ નાનાં છોકરાં 
નહાતાં હતાં. એમનાં નાક, કાન અને મેઢામાં સુષ્ધાં એ 
જતી. આ જોઈને મતે એમ લાગ્યું કે, મારે આનું તો 
કાંધકે કરવું જ જેઈ એ, પણુ એ સ્વચ્છતા વિષે તે હું એંક 
સ્વત'ત્ર પ્રકરણુમાં ૦૮ કહીશ. 

આ ગામમાં એક ભયકર રિવાજ પાડાવધનો હતો. 
ભાદરવાતી ઉજાણીએ દર વર્ષે ખે પાડા અતે એક બકર 
અહી” માતાને નામે વધેર્વામાં આવે. શરૂઆતમાં મને આની 
ખબર જ ન હતી. પણુ ઉજાણી પહેલાં વીસેક દિવસે, મારે 
ત્યાં આવતા વિદ્યાર્થીએ દ્વારા મે એ વાત જણી. પછી તો 
મે' એની તપાસ કરવા માંડી. પણુ કોઈ સાચુ કહે ૦૮ નાહ. 
પણુ મારી પામે સાચી અને વિગતવાર હજીકત આવેલી, 
એટલે છેવટે બધું બહાર તો આવ્યું «. કોઈ કહે, “એ તો 
માતાબઈનો હકમ છે, એ બંધ ત થાય. કોઈ કહે, “એ 
બંધ કરીએ તો ગામ ઉપર મહા અનથ આવી પડે. પણુ 
વીસ દ્વિસના સતત પ્રચાર, પ્રયત્ન અને સમનનવટથા છેવટે 
એ બધ તો થયા. પાડા મારેત્રાને બદલે ખાહ્મણુ “૪માડવાનું 
શરૂ થયું. પણુ આ કેરકાર કરાવવામાં પષ્યુ મારે એમતી સાથે 
ડીક ઝઘડવું પડૅલું. પણુ આટલા મછિનાએ સુધી હં એમની 
વચ્ચે રલ્યો, કામ ક્યું, અને પ્રેમ બ'ધાયો એ બધું અદસ્ય 
રીતે કામ કરી રહ્યું હતું, એટલે જ હું એમાં કાવ્યા એમ 
મને લાગે છે. ત્યાર પછી ભાદરવાની ઉ'નણીના વધ હમેશ . 
માટે બ' થઈ ગયા છેં. 


સપસરાસાં ૧૫ 


હારિજન-પ્રશ્નને મે પહેલેથી જ હાથમાં નહોતો લીધા, 
કારણુ કે હું આખા ગામનું કામ કરવા માગતો હતે. પણુ 
આપેાઅપ એ પ્રશ્ન જ મારી પાસે આવી પડયો. એક 
સાંજે એક હરિજન ભાઈ, વીંછી કરડયો હવાથી, જેમ ખીજ 
દવા મુકાવવા આવતા એમ દવા સુકાવવા આવ્યો. મે' એને 
દવા મૂઝી. પણુ એટલામાં આજુબાજુના લેકે ભેગા થઈ 
ગયા અને હં એતે અડકયો એથી મારી ચર્ચા નવા લાગ્યા. 
હં તો કામ પત્યું એટલૅ ધરમાં ગયો અને હાથ ધોધ ને બીજે 
કામે વળગ્યો. બધા કહે, આ તો નાલ્યો પણ નહિ! પછી 
તે ચર્ચા શરૂ થઈ, આ ખતનાવ મારા ત્યાં ગયા પછી ચારેક 
મહિને બન્યો. ચર્ચાએ ખૂબ ગભીર સ્વરૂપ પકડયું. મારી 
વધારે નજક આવ્યા હતા એ કૈટલાક મારે ધેર આવી આવીને 
કહી જવા લાગ્યા કૈ, “બીજું બધું કરો, પણુ આ ન કરે. ' 
હ એમને સમળવું કે, “એમાં શું ખાડું છે ?' એમની પાસે 
દલીલ એકેય નહોતી, સિવાય કે આજ સુધી બધા પાળતા 
આવ્યા છે: મે કલયું, “ હું તમારી પાસે આવું કાંઈ પરાણે 
ન કરાવું. પણુ મારા વત નમાં તમારે વચ્ચે ન પડવું જ્તેઈ એ. 
પણુ આ વિષયે એટલું ગભીર સ્વરૂષ ધારણુ ક્યું” કે મતે 
લાગ્યું કે હવે મારે ઘર્‌ છોડવું પડશે, ઢૈડવાડામાં જ વસવું 
એમ દં વિચારવા લાગ્યા, પણુ તે વસ્તી પણુ કાંઈ એથા 
વધારે સારું મારું સ્વાગત કરે એવું ન લાગ્યું, કારણુ કે એમાંના 
ધણાખરા ગામલાકાનતાં ખતરેી 2૮ ભાગે ખેડતા હતા, 
એટલે એમના ઉપર ગામલોકોને સાધા આથિક અંકુશ હતો, 
મને લાગ્યું કે, આ સ્થિતિમાં તે મારે ગામ «૮ છોડવું ભ્તેઈ એ. 
કારણુ, માત્ર હંરિજનોની સેવા પણુ અહીં અરાકચ હતી. 
વળી વિચાર આવ્યા, “બીન્ન ગામમાં પણ આવું નહિ થાય 
એની શી ખાતરી ?' છેવટે બહ વિચાર પછી એવું હરાવ્યું 
કે, હમણાં આ પ્રશ્નને ન છેડવે।.. ઉશ્કેરાયેલું વાતાવરણુ શાંત 
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૧ સરુ' ગામડું 


પડે, એટલે આભડછેટનતી સૂગ એછી થાય એવું વાત વાતમાં 
શિક્ષણુ આપવું અને નવું વાતાવરણુ પેદા કરવું. ત્યાર બાદ 
પણુ જે આ જ જાતનો વિરોધ કાયમ રહે તે ગામ છોડવું. 
આ સાટે મે ચાર માસની મુદત ખાંધી. 

થેડડા દિવસમાં આભડ છેટે ઊભો કરેલો અસ'તોષ ભુલાઈ 
ગયો, કારણુ લેકેોતે એ સિવાય બીજાં ઘણું ગમતું હતું. 
મારી ધારણા પ્રમાણુ કા કામ તો ચાલતું જ હતું. એટલામાં 
એક દ્વિસ સાંજે હં, ખેતરમાંથી આવું છું ત્યારે શું ન્નેયું ? 
મુક્તિફોજના સાહેબ તથા એમનો સ'ધ ગામ વચ્ચે ઊભા 
છે. સાહેબ અંગ્રેજ ભાપામાં ભાષણુ કરે કે. એક દુભાષિયે। 
ગુજરાતીમાં તરજીમો કરે છે કે, “ખિસ્તી ધમ સ્વીકાર્યા 
સિવાય કેઈ ને મુક્તિ મળતી નથી, માટે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારે.' 
ગામના લેકે તમાસો આવ્યો હેય તેમ બધું દૂર દૂર ઊભા 
જેતા હતા. ભાષણુ પૂ રું થયા પછી સાહેબે મારી સાથે હાથ 
મેળવ્યા અને કહ્યું કે, “ સાંજે ટેડવાડામાં સભા છે ત્યાં તમે 
આવજે. મેં ક ું, “ડીક, આવીશ.' પણ્‌ સાહેબે મારી સાથે 
હાથ મેળવ્યા, એટલે લોકોને થયું કૈ બબલભાઈ ઢેડાએ।ને 
અડયા. અડયા પછી હું નહાતો નથી એ તો એ નજ્નણુતા ૦૮ 
હતા, છતાં ખાતરી કરી. તે દ્વિસે રાત્રિવર્ગમાં ર૦૪ ર૭ 
વિવ્રાથી. આવતા તેને બદલે કક્ત ર આવ્યા. મે' કલુ, 
“કમ ?? તેો। જવાબ મળ્યો કે, “ તમે તો દેડને અડકીને નહાતા 
નથી ને?' મે' એમતી સાથે થોડી વાતો કરીને ઝટ ઝટ વગ 
આટોપી લીધો. વિચાયુંષ કે, હવે ચાર મહિનાની મુદત પણુ 
પૂરી થવા આવી છે અને આ એક સહેજે આવી પડેલો 
પ્રસંગ છે, તો ચાલે! છેવટનો નિકાલ લાવીએ. રાત્રે આડ્ેક 
વાગ્યે હું ઢેડ્વાડામાં “૮૧1 ઊપડવો. સામાન્ય રીતે એ બાજુ 
“ઉ” ત્યારે કોનું ષ્યાન ન ખે'ચાતું, પમુ આજે તે થોડી 
વારમાં મારી પાછળ એક ટોળુ' આવવા લાગ્યું. કેઈ કહેવા 
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લાગ્યા, “ ગામ બધું વટલાવી માયું';' “ આવું કરવું હતું તે 
શા માટે અમારા ગામમાં આવ્યા?' “ને સાજન સમા રહેવું 
હેય તો ચાલ્યા જજે અમારા ગામમાંથી.' એક જસણુ તો 
કહે કે, “જે કાલે કૂવે ચડે તો કૂવામાં જ ધકેલી દો.' મે' 
ન્નેયું કે અત્યારે કશાનો જવાબ આપવાનો વખત નથી. 
એટલું લાગ્યું કે આજે કાંઈક નવાજૂની થશે ખરી. અંધારું 
દઘોરર હતું. પાછળ લાકડીએ અને ધારિયાંવાળાઓનું ટોળુ 
આવતું હતું. હં તો હરિજનવાસમાં ગયે।. ત્યાંની ભજનમ'ડળીમાં 
બધા સાથે જઈને ખેડે. મારી પાછળ આવેલું ટોળું દૂર 
અસ્પૃશ્ય માફક ઊભુ રહીને બધી ચેણા જેવા લાગ્યું. 

સાહેબે વાત શર કરી. તે મને કહે કે, “તમે આ 
ગામમાંથી થોડાં ખ્રિસ્તી થવાનાં ફોર્મ ભરાવી આપે।.' 

મે' કશ્યું, “તમે અહીંની પરિસ્થિતિ તો જરા જાણે. હું 
અહીં આવ્યે! છું એટલાથી જ શું થવાનું છે એની તસને કયાં 
ખબર ૪?' 

ત્યારે સાહેખે કહ્યું, “ તરો તમારા પૂરતું તો ફેમ ભરે.” 

મે' કહ્યું, “મને મારા ધર્મ [વિષે જરાય અસ'તોષ નથી, 
પછી મારે શા માટે એવું કાંઈ કરવું જેઈ એ ?' 

ભજનેો થયાં. સાહેખે થોડ પ્રવચન કયું. પછી મે 
પાંચેક મિનિટ બે!લવાતી રકન મેળવી. ખ્રિસ્તી થયેલાઓને 
ઉદ્દેશીને મે' તો એટલું જ કશું કે, “ તમે આજે ધર્મ બદલ્યો 
છે, પણ્‌ ગે કાંઈ સમજખૃપૂત્રકતા ધમબદલો નથી. તમે તો 
[ખિસ્તી થવાથી સુખ સગવડ વધશે એવી લાલચના માર્યા 
ધમ બદલે કષ કે. પગ ધમબદલો કરવાની એ રીત નથી. 
કાલે કોઈ ત્રીજ્ને વધુ લાલચ લઈને આવશે તો તમે નવે 
ધમ લેશે? પણુ તમે આજે નવે! ધમ સ્વીકાયૌ છે જ તો 
પછી દ તમને એટલું કહું કે એ ધમને સાચી રીતે સમન્ે. 
હિ'દુ ધર્મ દારૂ કે મુડદાલનો નિષેધ કરે છે તો ખિસ્તી ધમ 
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કાંઈ એને! સ્વીકાર નથી કરતો, સાચો ખ્રિસ્તી ધમષ તો. 
એનો વિરોધ જ કરે છે. એટલે આજના દિવસને નને તમે 
પવિત્ર દિવસ ગણુતા હો તો આજથી મુડદાલ માંસ અને 
દારૂ છોડી દો.” 

હું ખોલ્યો એમાંનું સાદેબને બહુ થાડુ' ગમ્યું હોય એવું 
લાગ્યું. પણુ એ કશું ખોલ્યા નછિ. ત્યાર પછી તે। હું ઘેર 
આવવા નીકળ્યો. મારી પાછળ તો ગામલોકોનું મોડું ધાડું 
ઘરે આવીને ખાટલા આંગણામાં બહાર કાઢયો અન હં તો 
લાંખો થઈને સૂતો. બધા જેઈ જ રહા. હં કોધ્તાં 
સાથૅ બોલતે નથી? એ બધા પૅતાને ફાવતા ઉદ્ગારે। કાઢયા 
કરે છે, વાતો કયાં કરે છે. કોઈ મને ધર્‌ આપ્યું હતું એ ધર- 
માલિકને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા કે, ધર ખાલી ન' કરાવે તે 
એતે નાત બહાર મૂકા. રાત્રે ૧૧ વાગ્યા પછી એ બધા ગયા. 
મે [વંચાર કરી લીધા કૈ, હવે કાલે કાંઈકે નવું થવાનું ને 
તેયારી કરી લેવાની. ધણુ ભાગ ગામ છોડવું પડરે, અને 
ન છોડવું પડે તો શું કરવું એ પણુ વિચારી લીધું. પછી 
ધસધસાટ ઊંઘી ગયો. 

સવારમાં વહેલા ઊડી પ્રાથના કરી પરવાર્યા અને દ્વિસ 
ઊગતાં જ રે।% માફક સફાઈ કરવા ગામમાં ગચો. મને જેઈ ને 
આવતા જતા લે કહેવા લાગ્યા, “ ગામમાં બધે ખેોળાવાડે 
કરી મૂકથે.' કોઇ કહે, “ કેવી રૂપાળા આબરૂ મળવી હતી ! એ 
બધા ઉપર પાણી ફેરવ્યું. હું એક પષ્યુ હરફ ઉચ્ચાર્યા વિના 
પાવડા વતી રસ્તાની બતે બાજુએ ઊગેલું ઘાસ ખાદ્યા કરતો 
હતો. ખાડા હતા ત્યાં પૂરણી પૃરતો હતો, અને કચરો હતો 
ત્યાં વાળી કાઢતો હતો. રજ ખે કલાક સફાઇ કરતો! હતો. પણુ 
આજથી મારી સફાઈ છ કલાકની શરૂ થઈ. બપોરે એક વાગ્ય 
ધેર્‌ ગયો. પછી નાલ્રો, રૉંપ્યું અને ખાધું. પછી ચાલ્યો 
ર*ટિયો. મારે ત્યાં આવનારા જનારા બહુ ઓછા થઈ ગયા. 
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ર્‌ત્રિવર્ગમાં ત્રણને બદલે પાંચ આવ્યા, પણુ એમણું માગણી 
કરી કે મારે હેડને અડવું નહિ. મે એમને સમજણુ પાડી કે 
એમાં કશું ખડું નથી. તો એક જણુ કહે 9%, “ અમે હોઈ એ 
ત્યારે ન અડવું.” મે' કહ્યું, “એના કરતાં તો હું અડું ત્યારે 
તમે તમારી આંખો બધ કરી દો એ જ સારું તે. પણુ એ 
પાંચ સાતને! વગ ચાલુ જ રલ્યો. મારો આ ન્નતનો કાય ક્રમ 
છએક ત્વિસ ચાલ્યો, એટલામાં તે ગામ ઊજળુ' ઊજળુ' થઈ 
ગયું. રસ્તા ઊડીને આંખ વળગે એવા ચોખા થઈ ગયા. 
હજી હું વાળતે। હોઉં ત્યારે લોડેમાં માંડોમાંહે વાતો ચાલતી, 
“પણુ એનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું હતું. કાઈ કરેતા, “એક આ 
ડવાતું છોડી દે તો કેવું સારું : ' કોઈ કહેતા, “ ગમે તેમ 
પણુ આપણું ગામ કેવું રૂપાળુ' થઈ ગયું છે !' મને સમન્નયું 
%ુ, પારે હવે ઠેકાણું આવતો જય છે. પ'દરેક દિવસ પછી 
એ એથી પણા નીચં આવ્યો. હવે હૈ વધારે એળખાણુવાળા- 
એનાં ખતરોમાં જગા લાગ્યો. પણુ દરેક ૦૪ગ્યાએ પ્રશ્ન એક 
જ પૃછાાતા કે, “તમે આવું ન કરે તો કૈવું સારું ?' અહી 
હું એમને મારું દિલ ખોલીને જેટલી સમજણુ પાડી શકાય 
એટલી પાડતે!, ન એમના મનનું સમાધાન કરતા. એમ 
કરતાં કરતાં ફરી હે લોકોને ત્યાં કેમ જતે થઈ ગયે। અને લોકે 
મારે ત્યાં કેમ આવતા પી એતી લોકને કે મને કોર્ષ ને 
ખખર ન પડી. કોઈ ટેડભ'મી દવા મુઢાવવા આવે તે। રે હજી 
એને અડ»%ીને «૪ દવા આપતો, પણુ એથી બહુ ઊઠાપે।હ ત થતો, 
કોઇક વખતે એકાદ માણુઞ પોતાનો અસ'તોપ જહેર કરતો, 
પણ સામાન્ય રીતે સૌ આંખ આડા કાન કરીને ચાલ્યા જતા. 
આ સાથે સાથે મારા મકાનની વાત પણુ કહી દઉં. 
કોઈને આશ્ચય થશે, પણુ મને ત્રણ મહિના માટે આવેલા 
મકાનમાં તો હું ખે વણે રજો. એટલું જ નહિ, પણુ ધગ્ધણીએ 
મારી પાસેથી એક દિવસનું પણુ ભાડું' ન લીધું ! વધારામાં 
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ઘરધણીએ મને ધરમાં રાખવા બદલ અમલદારેતો! તેમ જ 
હરિજન-પ્રશ્ન વખતે ગામલેકોનો રોષ વહોરી લીધો એ જુદુ. 
ધરમાલિકે તેસ જ આડોશીપાડોશીએ મારા તરફ મમતા 
રાખીને મારાં અંગત તેમ જ ગામનાં કામોમાં ઘણી મદદ કરી 
છે અને હજી પ્રસ'ગ આવ્યે કરે છે. પણુ હું એટલું હમેશ 
અનુભવતે। હતો કે, સ્વત'ત્ર મકાનતી મારે ભારે ખે[ટ છે. 
ગામમાં ખબીજુ' કેઈ સારું મકાન મળે તેમ ત હતું અને મકાન 
ખાંધવાનતી જમીન તો ક્યાંય દેખાતી જ નણેોતી, કારણુ, આ 
ગામના ઘરડિયાએએ ગામનાં મકાનો બાંધવા માટેની માટી 
ગામની ચારે બાજુ નજીકમાં જ ફરતી એક "ખાઈ થઈ જાય 
એવા ખાડા ખોદીને જ વાપરી હતી. એટલે ચોમાસામાં 
આખુ' ગામ એક ટાપુ જેવું થઈ જય છે, ગામલેકેતી 
વસ્તી વધે તો એમણુ ધર કયાં બાંધવાં એ આજેય એક 
કોયડો છે. 

આ ખાઈને કારણે ચોમાસામાં મચ્છરને ઉપદ્રવ પણુ 
“બરો હેય છે. પછી મસલેરિયાનું તો પૂછવું જ શું? 
ચામાસાની ક્ઠતુમાં સો કોઈ કહે છે કે, “માસરાથી તોબા !' 
એક તો જમીન નીચી અને ચોકણી, રસ્તાનું ઠેકાણુ' નહિ, 
અને તેમાં વળી આવી ખાઈ! એટલે ખીજ ગામ સાથેના 
અવરજવર એ વખતે બધ નહિ તો મુશ્કેલ તો થઈ જ જાય 
છે. ત્યાંના ખેડૂતો મને ધણી વખત કહે છે કે, “અમારે તો 
લાગ્યા છે તે ભોગવીએ છીએ, એમાં તમે શું કરવાને આવામાં 
હેરાન થત્રા આવ્યા ?' આથી સકાનની મૂ'ઝવણુમાં હું ખૂબ 
હતો, ધરધણીને પણુ મારે લીધે હોર બાંધવાતી ખૂખ સફડાશ 
ભોગવવી પડતી, એ છું નઈ શકતો. આથી મે ગામના 
બીત્ત છેડા ઉપર્‌ એક ખેડૂતના ધરની બાજુનો એક વાડે 
ગીરો રાખ્યો અતે ત્યાં મકાન બાંધવાનો વિચાર કૌ. આ 
અરસામાં એક વધુ પ્રસ'ગ બની ગયે. 
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મારે ત્યાં ખેસ વા આવેલાઓતે હું મારી એસરીમાં 
એસી ' હરિજનબધુ'ની એક વાતો વાંચી સ'ભળાવતો છતો. 
એટલામાં એક ભ'ગી વીંછી કરડયાની ખૂમ મારતો આવ્યે. 

' હરિજનબ'ધુ ' બાજુએ મૂકીને એને દવા મૂકી. 

આ ન્નેઈને મારે ત્યાં પહેલેથી આજ સુધી રજ 
આવવાવાળા અને મને ધણીયે મદદ કરનારે એવો એ 
ભાગનો એક આગેવાન ખૂબ ઉશ્કેરાઈ ગયે, “તમે તે 
ખરેખર ભ'ગીને પણુ અડીને નહાતા નથી ! આવું તો, 
મારા ભાઈ, નહિ ચાલે.' એતી આંખ ઉપર ક્રેધ હતે. મે 
કહું, “તમને આ નવું લાગે છે?' તો કહે કે, “અમે 
સાંભળેલું ખરું, પણુ તમે અડકા છો એ જનેયેલું નહિ. આવું 
કરવું હૈય તો આપણું નહિ બને. અમારા પરે!ણણા આવ્યા 
હેય તો અમારી શી આખર રહે ??' મે એને દડો પાડવા 
માટે ખૂબ સમન્નવ્યો. પણુ એના સ્વભાવને હું ઓળખતો 
હતો. એ એમ સડેને શાંત થાય એમ નહેતું. એ તો 
બબડતો] બખડતેો] ચાલ્યો ગયા. મને થયું કે આ કાંક 
ઊ'ધું મારશે. એ અરસામાં બહુ પ્રયાસ પછી મારે ત્યાં 
સાત આદ રે'ટિયા ચાલતા થયા હતા. સને થયું કે, બધાને 
ભ'ભેરીને તે આ રે"ટિયા પણુ બ'ધ પાડશે. સવારમાં એ મારા 
ધર પામેથી નીકળ્યા. રેજ તો મારા સામું જઈને એ 
સ્મિત કરે, પણુ આજ તો મારી સામે જેવાતી પણુ કણ 
પરવા કરે ! મે* એમને ખોલાવ્યા અને કહ્યું, “ જરા ધરમાં તે 
આવે. ' તો કહે, “ હું તમારી સરતો નથી આવવાનો, હવે 
આપણા જત ઊડી ગયા છે.' મે કહ્યું, “એ બધી વાત 
સાચી, પણુ મારી વાત પણુ નહિ સાસર?” એક કલાફ 
બેસીને મે એ ભાઈને સમનળ્નવ્યો. છેવટે એમ પણુ «#ણાવ્યું 
કૃ: “થોડા દિવસમાં હું આ ધર છોડીને જઈશ, પછી કાંઈ 
છે ?' કચવાતે મને એણુ ખેલી નાખ્યું, “ જવું હોય તો તમારી 
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મરજી; પણુ આમ ધરમ નાહે હરાય.' મે કહ્યું, “તમે આને 
ધરમ માતો છો ? તમારી પાસે તે ધરમ અધરમની મેં ધણી 
વાતો કરી છે.' આનો જવાબ એ ન આપી શકયો. પણુ 
ત્યાર્‌ પછી એણું મારે ત્યાં આવવા જવાનું બંધ કયું” એટલું 
ખરું. મને પણુ એની ગેરહાજરી સાલવા લાગી, પણુ કોઈ 
ઉપાય ન હતે. 

આતી સાથે :૪ એક બીજી વાત પણ્‌ કહી દેવા જેવી 
છે. માસરા ગામમાં એક એવી માન્યતા છે ક દૂધ વેચાય 
નાંહે. કોઈને એમ ને એમ આપવું હોય તે! અપાય, પણુ 
વેચાય નહિ. આ માન્યતા તો સુંદર છે, પણુ એતી 
પાછળનો અથ સમન્‍્યા વિના આજે તો ઝોડતી માફક એ 
માન્યતાને લેકે પકડી રાખી છે, દૂધ વેચી પૈસા કરવા 
એટલે નાણાં ખાતર ધરતો રસકસ વેચી મારવો. તાણાં 
ખાતર ઘરમાં પણુ દૂધ, ઘી, છાશ ના વાપરતાં વેચા મારવાં 
એ વાન/બી નથી. પણુ આડોશીપાડોરીતી અડીઓપરી 
કાઢવા માટે ગેર અચ્છેર દૂધ ત વેચી શ#ીએ તો તો 
આપણી ખુદ્ધિ ગીરે। મુકાઈ કહેવાય. આમ દોઢ વર્ષ સુધી 
મને માસરા ગામમાંથી દૂધ વેચાતું ન્‌ મળ્યું. દૂધ વેચવા 
ઘણાને સમત્નવેલા, પણુ બધું વ્યર્થ. હા, લોકો આવીને દયા 
ખાય કે તમને તો અહી દૂધ છાશનું ટીપય ન મળે ! કપ્ક 
વખતે ધરે આવીને ભાવપૂર્વક અચ્છેર દૂધ આપી નય. પણુ 
પૈસાના બદલામાં એક શેર સરખુ દૂધ મળવું મુસ્કેલ. 

પેલો ભાઈ રિસાયો, એ તકનો લાભ લઈને મે એને 
ત્યાં કહેવડાવ્યું કે, મારૈ દૂધ વેચાતું જેઈ એ છે; રજ અડધો 
શેર દૂધ મો।કલજે. પેલાએ રોજ અચ્છેર શું પોણુગેર દૂધ 
મો।કલવા માંડયું". એમ મારી હ મેશની ભીડ ભાંગી, પણુ 
એળું મારી સાથે ખોલવાનું તો બ'ધ જ રાખ્યું. આને હું 
શુદ્દ અસહકાર તરીકૈ એળખાવું. એને તો અસહકાર 


સપ્સરપ્સા ૨૩ 
શખ્દનું પણુ ભાન ન હતું. પણુ પ્રેમાએ સાથે ૨ રીતે લડાય 
એનું આ અહિંસક સ્વરૂપ એણું આચરણુમાં મૂકી બતાવ્યું. 

ચાર પાંચ દિવસ પછી એકાએક એ મારી પાસે આવ્યે 
અને કહેવા લાગ્યો, “ બબલભાઈ, હવે મને થઈ ગયું છે કે આ 
અઢકાવ્યું અટકે એમ નથી. મેં મારાથી જેટલું અટકાવાય 
ગ્પંટલું અટકાવી જ્નેયું, પણુ તમે ભેગું કર્યાં વિના રહો એમ 
નથી. હવે તમે તમારે અડવું હોય એને અડન્ને, હું કશું 
કહેવાનો નથી. મને તો લાગે છે કે ગાંધી મહાત્મા ભગવાનનો 
અવતાર છેં. નાક તો એક વાયરે આવે ને ઊડી જય એવા 
માણુસને સવે કગ્વામાં આવડી મે।રી સરકારને ૨1 વાર્‌ લાગે ? 
પણ્‌ ર એને કરું કરી શકતું નથી એ દેવી અશ છે 
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મે' કહ્યું, “એ ભગવાનને અવતારે કૈ એવું કશું તો નથી, 
પખ્‌ એ લ વાન માણ્સ છે એટલું ખરું. મરે પણ સતને 
છોડ નાક એવા એ છે. આથી તે! આખી દુંનેયા એમની 
પાછળ ગાંડી થઈ છે.' તે દવસથી કરી એ ભાઈ મારે ત્યાં 
પહેલાં પેઠે આવતો થઈ ગયો. હરિજન-પ્રશ્ન તો ત્યાર પછી 
દિવસે દિવસે સહેલો થતો ગયે તે એટલે સુધી કૈ, હરિપુરા 
મહાસભામાં અમારા ગામના બે બારેયા આગેવાનો અને 
ખીશ્ન ખે જીવાનેો લાંના સ્વચ્છતા-વિભાગમાં સ્વય'સેવક તરીકે 
આવ્યા હતા. મહાસભામાં નાતન્‍મતના ભેદ નથી કોતા 
એટલું *૮ નહિ, પણ્‌ સ્વચ્છતા-વિભાગમાં લોકોના મળ ચૂ'થવા 
પડશે એવું ભ્વણવા છતાં એ સ્વય'સેવક બન્યા હતા. 

મે' મકાન બદલવાનો તો. નિશ્ચય કથી જ હતો, આથી 
પંલા મીરે; રાખલા વાડામાં મારીનું કોટડ ચણ્વાનું નક્કી 
કયું, ગામલેકોાએે માટી લાવી આપવાનું માથે લીધું. પણુ 
ટ દૂર રહેવા નઉ છ૭ૂં એ વાતની નનણ્‌ થતાં, જે લત્તામાં હ 
રહું છું એ લત્તાના લાકે। કહેવા લાગ્યા કૈ, ' તમને અહીંથી 
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બીજે રહેવા જવા નહિ દઈ એ.' મે' કહયું, “એમ કેમ ચાલે ? 
જ્યાં રહેવાનું મકાન બને ત્યાં જ રહેવા તો જવાયને ! ઓછે! 
ગામથી બહાર જતો રહું છું !' બધા કહે, “ એવું કાંઈ નહિ. 
અમે આ લત્તામાં જ તમારે માટે એક મકાન બાંધી આપીએ 
છીએ. તમારે કશી ઉપાધિ કરવી નહિ.' આમ કહીને બીજે 
દિવસે તો એમણુ ચોક નજીકના એક ખૂણામાં પાયો ખેદદવા 
માંડયો. અને થોડા દિવસમાં ત્યાં એક નાનકડી એરડી ઊભી 
થઈ ગઈ. આજાખાજાનાં પરાંના પાટીદાર મિત્રોએ એ ઓરડીનું 
છાપરું માર્યું અને મારે રહેવા માટે મકાન બતી ગયું, પણુ 
આ મકાન બનાવતા પહેલાં મે' પહેલી વાત એ કહી કે, “ તમે 
મને અહી' રહેવાનું કહો છો એ વાત ખરી; પણુ મારી 
ઓરડીમાં તો ઢેડ ભ'ગી બધા આવશે. એ તમને નહિ ફાવે 
તો ?' એમણે કહ્યું, “ અમને એવું કશું નડવાનું નથી. તમારી 
ઓરડીમાં તમને ફાવે એમ તમે કરતન્ને.' ત્યાર પછી મે' 
ઓરડી બાંધવાની રજ આપેલી. 

આ ઓરડી બાંધવામાં જાવાનિયાઓઆએ તેમ જ મેરેમાં- 
એએ જે ઉત્સાહ બતાવ્યો એ જઈને દે ખુશ થઈ ગયા. 
હું કામને અંગે પરગામ ગયો હતે થાર મારી ગેરહાજરીમાં 
જ એમણેુ અધૂરી રહેલી એરડી ઊભી ફરી નાખી. એમાં હું 
એમનો મારા પ્રત્યેનો નર્યા પ્રેમ જ જેઉં છું. નહિ તો આવાં 
સામૃદાયિક કામ કરવાં કૈવાં અઘરાં છે તે હ તણું છું. એનો 
એક અનુભવ સાસરા ગામના “૮ અહીં આપું. 

દ માસરામાં આવ્યા ત્યારેં મહાદેવના મદિર પાસે 
કેટલાંક પતર્‌ાંનું એક માળખુ' ઊંધે કાંધ દશામાં જમીને ઉપરે 
પીંખાઈ ને પડયુ હતું. મે' કહ્યું, “આ શું છે?' તો કહે કે, 
“એ તો ગામની ધમશાળા હતી તે પડી ગઈ છે.' પતરાની 
જ દીવાલ અને પતરાનું «૮ છાપરું. એવી પતરાની પૅટી જેવી 
એ ધમશાળા વેરણુછેરણુ થઈ ગઈ હતી. મે કહ્યું કે, 
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“ધર્મશાળા એ તો ગામનું ધરેણું કહેવાય. એને આવી દશામાં 
રાખીએ એ તો સારું નહિ. ચાલે, આપણું બધા ઉનાળાના 
દહાડામાં નવરા ખેઠા રહીએ છીએ એને બદલે માટીની 
દીવાલો ચણી આ ધર્મશાળા ઊભી કરી દઈએ. તળાવ 
પણુ પાસે છે. મહાદેવ પણુ પાસે છે. તમારે જ કેક 
વાર ખેસવા ખપ લાગશે. કોઈક આવતો જતો રહેશે અને 
આશારવૌદ આપશે. આ વાત બધાને ગમી ગઈ. લોકોએ 
એવે ઉત્સાહ બતાવ્યે! કે મને લાગ્યું કૈ ધમશાળા ઊભી જ 
થઈ ગઈ. બીજે દિવસે હું બધાને બોલાવવા ગયો તો કોઈ 
બહાર જ ફરકે નહિ! પણુ બીજે દિવસે નહિ તો ત્રીજે 
દિવસેય કામ તો! શરૂ થયું. પણુ અમે માટીના પાંચ થર 
લઈને ધર્મશાળાનાં કોઢડાં ઊભાં કરાવ્યાં એમાં તો પાંચ 
ભવ થયા. ત્રણુ ગજની ઉંચાઈધ્નાં કોઢટડાં ત્રણુ મહિને 
પૃણુ પૂરાં ન થયાં. એક કહેશે કે પેલાનો વારે છે ને પેલો 
કહેશે પેલાના વારો છે. આવીએ છીએ, તમે જાએ, એમ 
કહીને મને ખે કલાક રાથ જેવડાવે. એક બગલો બ'ધાવવે 
હેય ને જેટલી મુશ્કેલી ન પડે એટલી મૃશ્કેલી આ ક્ોટડાં 
ઊભાં કરવામાં પડી. ચોમાસાને એક વરસાદ તે આ અધૂરા 
જાઢડા ઉપર પડી પણુ ગયો. મને થતું હતું ક, આ કોઈ 
ગણુકારતું નથી એટલે કરેલી મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળવાનું 
છે. એક દિવસ સાંજે વાત વાતમાં બધાને એવો પાને ચડી 
ગયો કૈ રાતે ને રાતે મારી ખાદવા નીકળી પડચા. છેવટે પેલા 
જૂના મોભ અને નૂનાં પતરાંનું તર્‌ાપું કોટડા ઉપર ચડી 
ગચું. એ ન્વેઈને બધા ખુશ થયા. એકાદ ખે વખત પ્રસંગ 
ગોડવીને બધા ત્યાં બેસવા પણુ ગયા. પરતુ કામ એવું 
સાલપે।લિયું અને અધૂ રું રાખ્યું કે, શિયાળા પહેલાં તો વાંદરા- 
એએ ધમથશાળાનું તરાષું કૂદી ફૂદીને કરી નીચે નાખ્યું. 
બીજો ચેપ્માસું આવે એ પહેલાં તે ધર્મશાળાનાં પતરાં, 
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તળિયાંનો તોટો આવ્યો એવાં, ગામનાં કેટલાંય છાપરાં ઉપર 
યડડી ગયાં! આજે ધમ શાળાનાં કોથ્ડાં આજ પડું કે કાલ 
ખેની તેયારી કરી રહ્યાં છે. 

ગામમાં હૈં પહેલો આવ્યે! ત્યારે બહારથી પૈમા મંગાવતા, 
પણુ મારું ખચ હું પાંચ રૂપિયાથી વધુ ન રાખતો. અને 
જવનમાં વધુ ને વધુ સાદાઈ ઉતારવા મથતે.. પાણી ભરવાનું, 
ળવાનું, ખાંડવાનું બધું હાથે કરતો અતે આજે પણુ કરું છું. 
ખેમ છતાં હં નઈ શક્યો કે, ગામલોકોને એવું લાગતું હતું 
, “એને શું છે! બહારથી પૈસા લાવે છે તે ખાય છે. એ 
ઢયો શું કામ ન કાંતે? એ કહે છે એવું આપણે કરવા 
જઈએ એ કેમ પરવડૅ ? આપણને કાંઈ કોઈ બહારથી પૈસા 
વોકલવાનું હતું ?' મને લાગતું હતું કે, લોકોની આ મનોભત્તિથા 
તારા કામને નુકસાન પહોંચતું હતું. મારા પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે 
ખેમને મારી સગવડનો દોષ ન હતો. પણુ હું કહું ક કરું એ 
ખેમનાથી થાય નહિ એમ એમતે લાગ્યા જ કરતું. આતે 
ઝેકેલ રો ? 

પ્ૂન બાપુજીએ તો ઘળગણી વખત કડેલું છે કે, જે ગામમાં 
મ કરતા ડોઈએ એ ગામના લોકોએ સેવકને પોષવે 
નેઇ એ. પણ્‌ જે ગામતા લેકે ગામની સફાઈ પાછળ વષે 
યાર આના નથી ખચતા, એ મારું ખય શં રીતે આપે ? 

પણુ ત્રણુ માસ પરતો મે? એક નવે જ અખતરે। શરૂ 
કર્યો. ઘરમાંથી વધારાની બધા ચાજ વસ્તુઓ કાઢી નાખા. 
ખના”# તેમ જ ખાવાનું પણ્‌ કાઢી નાખ્યું. અહી અરી શૈરની 
મંગુ માટલીએ એક ખૂણામાં ગેઠવી. મારે ત્યાં બેસવા 
ખાવતા હતા તે કહે, “આમ કૈમ?' મે કહ્યું, “હવે આ 
હટલીખએામાં તમે જે નાખશે એ જ ખાવાનું. એ માટલી 
મરાય એથી વધારે લાવશે તે! પાષું લર્ષ જવું પડશે. એ 
ખાલી થશે તે હં કહેવા નાકે આવું, તમે નતેઈ જનને અને 
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ભરી જજે.,' ન્નેતનનેતામાં તો આ વાતની આખા ગામને 
ખબર પડી ગર્ધ. માટલી તો ઊણી રહે જ નહિ. એકમાં 
બાજરી, એકમાં દાળ અને એકમાં ચોખા. આ મારે નિત્યનો 
ખોરાક. હર્ષ પામવા જેવું તો એ છે કે, પેલા પાદરી સાહેબ 
આવેલા અને આભડછેટતી જે જબ્બર આંધી આવેલી એ 
વખતે જ આ પ્રયોગ ચાલતો હતો. મને થયેલું કે હવે ખરી 
કસોટી થવાની. પણુ એ કપરા પ્રસગે પણુ ગામલોકોએ 
માટલીને કદી સાવ ખાલી રહેવા નહોતી દીધી. 

આ પ્રયોગથી લેકોને એટલી ખાતરી થઈ ગઈ કૈ, હ 
તો એમના જેવો જ --એ આપે એ જ ખાનાર -- એમના- 
માંનો જ એક હતો. આ રીતે અમારી વચ્ચેનું અ'તર ટળી ગયું. 

આ પ્રયોગ પછી મારં કેમ ચાલ્યું એ કહેતા પહેલાં 
મારે માસરાની સ્થિતિ વિષે થોડુ'ક કહેવું પડશે. 

મામાન્ય રીતે આ૦૮તી પરિર્થાતેમાં એર પણુ ગામ 
ખે પક્ષ વિનાનું નહિ ડય એમ કડેવાય છે. એમાં મે(ટે ભાગે 
સત્ય છે. માસરાની હોળી જેઈ એટલે ઉપરોક્ત બિનાનો 
મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયે. પણુ એ હોળી વિષે હં સ્તત'ત્ર 
પ્રકરણમાં જ રહીશ. 

મારા મૂ'ગા સકાઈકામથી આભડકેગને જખમ પુરાતેો 
જતો હતો એ અગસામાં ગામમાં ખૂબ #નસા વધવા લાગ્યા. 
ગમે જણુના આંબા વઢાઈ ગયા તે! બીશ્તતી ગંજએ બળી 
ગઈ; વળી ત્રીશનનું વર સળગ્યું તો ચોથાનતી વાડી વેડાઈ ગઇ; 
આમ કાંક તે કાંધકે ચાલ્યા કરે. પા'ગી પીવાના કૂવામાં 
ઘાસલેટ ન!ખવાનું તો સાવ સામાન્ય થઈ પડયુ હતું. આ 
જ્નસાઓથી અકળાઈ એક વખત મેં ગામના લેકેાને ભેગા 
કરી ખૂબ સમજણ્‌ પાડી. છેવટે સોએ પોતપોતાના છે।કરાને 
કબજે રાખવાનું ઠરાવ્યું. આ વખતે ભેગા થયા હતા ત્યારે 
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_આઢલા વખતથી આપણે ત્યાં રહે છે, પણુ એ શું ખાય છે, 
શું પીએ છે, એની આપણે કેઈ એ દરકાર કરી ?' બધા કહે, 
“એ ખરું. એમને આપવાને ફ'ઈફે ઠરાવ કરવો જે એ.” 
એટલામાં એક ભૂવો ખોલી ઊઠયો, “ બબલભાઈ કરે છે એ 
બધું ખરું છે, પણુ આપણુને એમની એક વાત ગોઠતી ના 
આવી.' હં સમજ ગયો કૈ એ આભડછેટ માટે ફહે છે. મે” 
ઊભા થઈ ને અસ્પૃસ્યતાનિવારણુ વિષેના મારા બધા વિચારે 
સમજવ્યા અને કહ્યું કે, “જુએ, હૂં સાવ સોનાને હોઉં 
તોાપણુ આ અસ્પૃશ્યતાનિવારણુની મેખ તો મારામાં પડેલી જ 
છે. હું રલો સેવક. સારી પાસે બધા સરખા. હું તમારી 
દવા કરું ને ઢેડભ'ગીની ન ફરું એ કૈમ ચાલે? તે। તે! હું ધરમ 
હારું. એટલે, આમ કચવાતે મને મને કાંઈ પણ્‌ આપવાને 
ઠરાવ કરે એ મને જ ન ગમે. જેમને દિલમાંથી ઉમળકા 
ઊઠતો હૈય એ મારે ધેર આવીને ભલે એક દાણા નાખી ન્નય 
તોપણુ મારે મન એની ભારે કિમત છે. કોઈ શેર આપી 
તય કે મણુ આપી નય કે કઈ કશું ન આપે એ ખબધા 
મારે મન સરખા છે. હા, હું એટલું તો માનું છું કે. હું 


ગામનું કામ કરું છું અને ગામે મને ખવડાવવું તો જેઈ એ. 
પણુ એ ખવડાવવાનું પ્રેમનું હોવું નને એ. ' 

ત્યાર પછી તો ગામમાંથી કૈટલાક ભાઈઓ, મેસમ 
છતી એટલે, થોડા દિવસમાં મારે ત્યાં એટલી ડાંગર બાજરી 
નાખી ગયા કૈ એ અના મારે સવા વષ ચાલ્યું! પણુ આ 
વખત દરમ્યાન થી, દૂધ કે બીજ ત્રીજ વસ્તુઓ સાથે અકકાા 
હતી. કારણુ ગાસલે[કો પાષે ત્યાં સુવા ખીન્ન ગામ પાસેથી 
કરું ન લેવુ' એવી મનતી ભાવના છતી. ડાંગરના બદલામાં 
ઘી દૂધ લાવી શકાય, પણુ એ મનને ડ'”ખતું હતું. લોકોએ 
ડાંગર કાંઈ ઘી દૂધને! બદલે કરવા માટે નહેતી આપી. એટલે 
એ ન ક્યું. આથી શરીર સુકાયું, પણુ મન પ્રસન્ન રહેતું. 


સાસરાસા શ્હૃ 


ત્યાર બાદ તો આવ્યું જ્ૂજુ' વર્ષ અને હિમ, ગામના 
લોકોને જ ખાવા ડાંગર ન હેય ત્યાં હું એમની પાસેથી શું 
લઉ? દસ શેર્‌ બાવટા મેળવવા માટે ધેર ધેર ભટકવું પડે 
એવા પાસેથી હૈં શું લં ? આ બધા વખત દરમ્યાન થામણુ 
તથા આજીખબાજીનાં પરાંએ સાથેનો મારો સ'બ'ધ વધતો જતો 
હતો. અને થામણા તો મારું કાર્યક્ષેત્ર જ બતી ગયું હતું. 
દરેક અઠવાડિયાનો રવિવાર મે' થામણા ખાતે કાઢવો હતે. 
ત્યાંતા સ્નેહીઓ મને કાંઈક લેવા માટે -- છેવટે, ઘી દૂધ લેવા 
માટે-- ખૂબ આગ્રહ કરત! હતા, પણુ હું મારા સંકલ્પને 
વળગી રહ્યો હતો।. હવે મને લાગ્યું કે, આવ। વર્ષ માં બહારથી 
મેળવું એમાં કશું ખાટું તથી. આથી મેં એક નવી પ'ચક્રેશી 
ચો।જના ધડી કારી. એમાં એવું છે કે, માસરાની આજુખાજાના 
પાંચ ગાઉની અદર વસતા સ્નેહીએમાંથી જે આપવા તેયાર 
હેય, એની પાસેથી માસિક પાંચ રૂપિયા અગર એટલી 
કિમતનું અનાજ સ્વીકારવું. આ વાત મે બહાર મકી કૈ 
તુરત સ્તેહીઓને જેઈતી તક મળી ગર્ધ. બાર જણાએ બાર 
મહિના વહેચી લીધા. આજે એ યોજના પ્રમાણું જ મારું 
ગા૬' ચાલે છે. 

રે"ટ્યાપ્રનૃત્તિ માસરામાં લગભગ નથી ચાલી શકી એમ 
કહેવાય. રેંટિયો કાંતવા મે' દોઢ વપ સુધી લેકેોને લલચાવ્યા, 
પણુ આવું ખેઠાડું કામ કરવા ક્રેઈ આગળ ન આવ્યું. કહેશે 
9%, “કહે તો ખે ગાઉને ફેરે ખાધ આવું, પણુ આવું ખેસી 
રહેવાનું કામ અમને ન કફાવે.' છતાં મે પ્રયત્ન તે ચાલુ જ 
રાખ્યો. ગયા શિયાળામાં એક જણને, રોજની દસ પૃષી 
કાંતી જય તો મારે એને એના ન્નતે કાંતેલા સૃતરનાં કપડાં 
પડેરાવવાં, એવી વાત કહી. એણે કાંતવાનું શરૂ કયું. એક 
પછી બીન્ને આવ્યો, પછી ત્રીજો આવ્યો, એમ કરતાં અઢાર 
થયા. મારી પાસે રેટથિયા સાત જ ઘતા. આ સાતેય 


ક 


શ્ર 


3૦ _સારૃ' ગપ્સડુ' 
ર્‌'ટિયા આખો દ્વિસ ફરવા લાગ્યા. દસ પૃણીની મર્યાદા તો 
એમણું અનણુમાં છેડી દીધી અને પૂનમ જેવા દિવસે તે 
ર્‌'ટિયા રાતના દસ દસ વાગ્યા સુધી ફરતા રહેવા લાગ્યા, ખે 
મહિનામાં તો અધમણુ સૂતર ક'તાયું; એ વણાયું અને ગામ- 
લોકે! ખાદીનાં ડગલાં ને ટોપીએ પહેરીને ગામમાં ફરવા લાગ્યા. 
જે કાંતતાં નહોતા શીખ્યા એ તો જેઈ જ રહા: “ અલ્યા, 
આ તો રમત નથી, પણુ એક ઉત્પાદક ધધો છે !' ત્યાર 
પછી તે રૈઢિયા મે ઘેર આપવા માંડયા. આજે એમાંના 
ત્રણુ રૅ/ટિયા ચાલુ છે. બીજ ચાલુ કરવા પ્રયાસ કરું છું, 
પણુ હજુ એ ઊ'ધેલા રે'ટિયા ન્નગતા નથી. 
જોઈ પણુ દેશમાં આવું કામ ચાલતું હોય તો એમાં 
ત્યાંતી સરકાર મદદ ફરે અતે જેઇતી બધી સગવડ કરી આપે. 
પણુ આપણુ ત્યાં એથી સાવ ઊંધું “૮ ચાલે છે. હું માસરામાં 
આવીને રહ્યો છું એં જ્નતની ખબર પડી કૈ તુરત ડાકોરથી 
ફોજદારનું તેડું આવ્યું. મે' મુખીને પૃછયું, * કાંપ કાગળપત્ર 
છે?' તો કહે કે, “ અહી એવે *્વાજ નથી. ફે1૦૪દારે જેતે 
ખોાલાવતા હોય એને લઈ જવાનું યને રડવામાં આવે છે. 
થોડો વિચાર કરીને સે” કહ્યું, “ સારં, હું આવીશ.” ડાકોર 

ફે।જદારને મળ્યો. અમણુ માગી એ માહિતી આપી અને સાંજે 
પાછો ધેર આવ્યો. રારૂઆતમાં લાકેન શકા તો હતી ૦૮ કે 
આ કાણુ હશે. મારે ડાકોર જવાનું થયું એટલે તો લોકોએ 

અતેક કલ્પનાઓ દોડાવી. પણુ સાંજે રે પાછો આવ્યો 
એટલે એમને સમાધાન થયું કે આમાં કાંઈ વિશેપ ન હતું. 
મુખીને હકમ મળ્યો કે અઠવાડયે અદવાડિયે મારે વિષે રિપિર્ટ 

મોકલવો. એ બિચારો આજે પણુ સોકલ્યા ફરતો હશે. પણુ 
ઘડા મહિના થયા ત્યાં તે! ફોજદાર બદલાયો. નવા ફેજદાગ્ન 
પષ્યુ સારા જેવા ભય'રર માણસનું મોહુ' જેવાનું મન થયું. મે' 


જ. 


પણુ નવા કૈ।જદારનું મોહું જયું. કોજદાર સાડેબ કહે, 


સપ્સરાસાં ૩૧ 


“તમારે લાં મહેમાન બહુ આવે છે?' મે' કહ્યું, “ હા આવે.' 
સાહેબ કહે, “તમારે એમને લઈને અહી મળી જવું પડશૈ.' 
મે કહ્યું, “ હું જ તમને કહેવા આવ્યે છું કરે હવે મને ખે।લાવશે। 
તો હં પોતે નહિ આવું. અતે ખોલાવવો જ હેય તો વોર'ટ 
મોકલતન્ને.' “પણ્‌ તમારે તમારા મહેમાનને તો અહીં' લઈ 
આવવા પડશે.' મે' કહ્યું, “તમે કૈવી વિચિત્ર વાત કરે। છો ? 
મારે મહમાન શા માટે અહીં આવે ? તમારે મહેમાન કેઈ 
અમલદારને ત્યાં મળવા ન્નય છે ? હા, તમારે કાંઈ માહિતી 
ન્નેઈ્તી હેય તો ત્યાં માખ્સ મોકલવો. અમારે ત્યાં બધું 
નહેર છે.' સાહેબ મુખીને કણે, * સુખી, એસના મહેમાનને 
લઈને તમારે અહીં' આવવું. મે' કહ્યું, “તમે કેવી અજાગતી 
વાત કરે। છે। ? મારા મહેમાન મારા જેવા જ હશે, એ શા 
માટે મુખી સાથે આવશે ?' છેવટે, એમણુ સમાધાન કયુ: 
“જુઓ મુખી, તમારે એમને ત્યાં કાઈ મહેમાન આવે તો 
એસની બધી માહિતી અહી' મોકલી કા ત્યાર પછી હું કે 
મારે] મહેમાન કદી કે।દારનતા બાલાવ્યા ડાકોર ગયા નથા. 
પૃ આવે જ એક પ્રસંગ મામલતદાર સાથે બની ગયા, 
ગએ સાલ વરસાદ એછેો હોવાથી વરસ ખર્રાડયું થતું. અમારે 
ત્યાંનો મુખ્ય પાક ડાંગરના. વરસાદ વિનતા ડાંગર શી રીતે 
થાય # લાકા અકળાઈ ગયા. ઊહાપાડ થયા. પણ પાછાતરે 
થોડા વરસાદ થયા, એથી કાંઈ ડાંગર ન રેપાર્દ. છતાં 
સરકારે તે માની લીધું કે, વરસાદ આવી ગયા કુ વરસ 
સુધરી ગયું. પણુ એટલામાં અધૂરામાં પૂ ડુ [હમ પડયું. લોકોને 
જે કાંઈ થોડો પાક હતો એં પણ્‌ હાથથી ગયા. પણુ હજુ 
અમલદારે।ની આનાવારી કાયમ જ હતી. અમલદારની ઊંધ 
ઉડાડવા માટે અને નુકસાતીની વિગતો મેળવવા માટે મે' 
મામરામાં આજુબાજુના વીસ ગામના ખડૂત આગેવાનોતી એક 
સભા ખેો।લાવી. મારીં લેખિત પાંત્રિકાતી એક નકલ મામલતદાર 


રફ મદરુ' ગાસડુ' 


સાહેબ પાસે પણુ પહોંચી. સભા ભરાવાની હતી એને આગલે 
દિવસે વહેલી સવારે માસરા ગામના ચોરા આગળ એક 
ડમણિચું આવ્યું. અને એ ડમણિયામાંથી નીચે ઊતર્યા પહેલાં 
જ મોટેથી બરાડા પાડીને મામલતદાર સાહેબ ગામલેકેને 
ધમકાવવા લાગ્યા કે, “તમને ખૂબ ચરખી ચડી ગઈ છે. 
હિમની સભા બીજે કચાંય નથી ભરાતી અને તમારા ગામમાં 
જ કૅમ ભરાય છે ?' વગેરે વગેરે. મામલતદાર આમ બરાડા 
પાડે એ મારી કલ્પનામાં જ ન આવ્યું. પણુ ન્યારે લોકોએ 
આવીને મને કહ્યું કે એ મામલતદાર છે, ત્યારે હં એમને મળવા 
ગયે! એ વખતે પણુ એમનું એ ૦૮ નાટક ચાલતું હતું. 
મે કશું, “ તમે લોકોને શા માટે ધમકાવે। છો ? સભા એમણુ * 
નથી બોલાવી. સભા તે। મે' બોલાવી છે.' “ નહિ નહિ, આં 
લોકે જ એવા છે. એમને ખૂબ ચરખી ચડી ગઈ છે.' મે' 
કહ્યું, “હિમ પડયુ છે એ વાત સાચી છે. પાક બળી ગયે છૅ 
એ વાત સાચી છે. હવે ખેડૂતો એકખીન્ન પાસે પોતાનું 
દુઃખ રડે એને તમે ચરખી ચડી કહે છો ?' હવે સાહેબ 
મારા તરફ કૈપાયમાન થયા: “તમે જ લોકોને ખૂબ 
ઉસ્કેરો છે, વગેરે. મે' કહ્યું, ' જે તમને એમ જ લાગતું 
હોય તો મારે તમારી સાથે કાંઈ વાત કરવાની છે નહિ. 
મે લેોકાને ઉદ્દેશીને કહ્યું, “જાએ ભાઈઓ, આ સાહેબ 
આવ્યા છે. તમારે જે કાંઈ નુકસાન થયું હોય એ એમને 
કડે। અતે બતાવે।.' સાળેબ કહે, “પણુ તમે શા માટે કણે 
છે? એમને ખોલતાં નથી આવડતું ?' મે' કહ્યું, “એમને 
ખો[લતાં તો આવડે છે.' “ત્યારે તમે શા માટે ખોલે છો ?” 
“એમને તમારી બીક લાગે છે એ માટે.' “તમારી ખીક 
નથી લાગતી અને મારી બીંક્ન શા માટે લાગે છે ?' “મારા 
હાથમાં સત્તા નથી અતે તમારા હાથમાં સત્તા છે એટલા 
માટે” એટલામાં તો લેકે સાહેબ પાસે હિમથી બળી 


સાસરાસઈ ૩૩ 


ગયેલા અનાજના પૃળા લઈ ને આવ્યા અને કહે 3, “ સાહેબ, 
“વું ૦૮ બધું બળી ગયું છેં. ચાલો, અમારાં ખેતર્‌ દેખાડું.” 
પછી તે સાશેબ પાક જેવા ગયા. ૬ ધેર ગયો. પણુ 
રસ્તામાં સારંબ ગામલેકેને કહે, “ તમે આને ગામમાં શા 
[ટે રહેવા દો છે! ? તમારો મુખી કોષ્યુ છે ? ' એક જણ 
કહે, “ સાહેબ, અમે એમને ૨ રીતે કાઢીએ ?? “ એને રહેવા 
માટે મકાન શા માટે આપે! છો ? ' ખાને કડે, “ પ સાહેબ, 
તમે ક એમને કાલી મૃકોને. તમે તે! મોટા સાહેબ છો..' સાહેબે 
બીછ વાત ઉપાડી, પણ્ય તમે એમની સભામાં શા માટે 
“એ છે ? બોલો, તમે એમતી સભામાં “વાના ? તો હં હિમ 
વિષ એક આંકડા પણ પાડવાતો નથી.' કેટલાક કહે, 
“સાહેબ, અમારે ને સભાને થું છે ? સાહેબ, તમે વિમનું તો 
લખે..' આમ ધાક્ધમરી આપતી સાડેૅબ ખે ત્રણ ખેતરે 
તપાસી રસ્તે પડયા. 

બીજે દિવસે ગામમાં સભા તે ભરાઈ. માસલતદાર 
સાહેબના આગલા દિવસના કાર્યને તિરસ્કારી કાઢનાર રાવ 
પણુ થમૅ!, અને [મથી થયેલા નુકસાનના આંકડા તથા 
બભેડ્તાની માગીએ કલેકટર તેમ જ 1જલ્લા સર્મિતિ તરક 
ગોકલાવી આપવામાં આવ્યાં. 

મામલતદાર? સાહેબ તે આજુબાજુનાં ખાના ગામોમાં 
પણુ ધમ% આપવા લાગ્યા કે, “માસરાની સભામાં કોણ કોણ 
ગયા થત તાં ? એવી ધમાલ કરગેોા તો માસરા માકક તમને 
પૃષ્યુ કાંઈ રાહત નહે મળે. પણુ લેકે માટે અશ્રયન૪નક 
બના તો એ બની કે, કૂરી માસરા ગામના પાકતી તપામ 
થઈ વ એ વધ ડાસરા તાલુકામાં સાસરા અને મોરઆમલી 
એ ખે ગામોનું જ અડધું મહેસૂલ મુલતવી રહ્યું  મહાસભાવાદી 
સરકાર સ્થપાયા પછી આવી ઝીણી ઝીણી અડચણેુ થવે 
દૂર થડ લાગી છ. 


સા-૨ 


૩૪ સપ્રુ ગાપ્સડુ 


સરકાર તરફથી મામઉદ્ધારતી યોજના ઊપડી ત્યારે એનો 
વાયરે અમારી તરફનાં ગામડાંએ સુધા પણુ આવી ગયો 
હતો. એક દિવસ એક ગાઉ દૂરના ગામમાં ગ્રામઉદ્દાર 
અગે સભા ભરાઈ એમાં અમલદારે તો હતા, પણુ ગામડાના 
લોકો જેમના ત્રાસથી તાબા થઈ ગયા હતા અતે ને દારૂ 
તથા એતી સાથે ભળી શક એવાં બધાં કાસો માં પૂરા હતા 
એવા એક ભાઈ ગામડાના લોકોને સે[ટે અવાજે ઉપદેશ દેતા 
હતા. સાહેબ એમને મોટરમાં ફેરવતા હતા. આની અસર 
ગામલેા ઉપરે કેવી થાય ? અને આ સભામાં “ન૬ુઈ ફાનસથી 
“સ્લાઈડ બતાવતા હતા. શહેરના લોકોને એ ઉપયોગી હશે, 
પૃણુ ગામડાના અભણ લોકને માટે તો એ તમાસે। અને મસ્ટરી 
જ જણાતાં. પહેરવા માટે એક જ ડગલું હેય એની પાસે 
મચ્છરદાનીનું મહત્ત્ત ગાઈને એ શા કામનું ? ખાવાના જ 
સાંસા હોય ત્યાં ખાવા માટે ચમચા કાંટાનો ઉપયોગ બતાવીએ 
એ કેવું વિચિત્ર ' “સ્લાઈડ ' ગામડાની પ્રશ્નને ઘડવામાં અહ 
મેટા ફાળે, આપી શકે, પણુ એ ગામડાના જવનમાં ઉપયોગી 
થઈ પડે એ જતની તેયાર થવી નતેઈ એ. 

એક દ્વિસ અમારા માસરા ગામમાં પણ્‌ આવે સુધારે। 
દેખા દઈ ગયો. અમલદારોએ ચ્રામપ'ચાયત માટે ગામના 
૮-૧૦ આગેવાનેનાં નામ નૉપ્યાં. ગામમાંથી ઉકરડા તથા 
થોરની વાડે કાઢી નાખવાનું ભાષણુ થયું. “ તમારેં ત્યાં એક 
રાત્રિશાળા આવશે. બધા મો. મોટા ભણુવા જજ્ને.' કેટલાકનાં 
નામ લખાયાં. 

ગામમાં લોકલ બોડની નિશાળ લાવવા માટે એક અરજ 
કરાવી અને કહ્યું કે, “સો રૂપિયા એકઠા કરી મોકલાવી આપન્ને, 
ખીન્ન સો। રૂપિયા સરકાર આપશે, અને નિશાળ ઊધડશે. ' 
ગામલોકો સો! ફપિયા કયાંથી લાવે ? જેમ તેમ કરીને પાંત્રીસ 
રૂપિયા તો ગામે ભેગા કર્યા અનૅ મોકલાવી આપ્યા. પણુ 


સાસરપમા સુપ 


થોડા વખત પહેલાં જ ખબર આવી કૈ, આઠ દિવસમાં સો 
રૂપિયા પૂરા ભરી જએ અને નહિ તો તમારા ભરેલા રૂપિયા 
ઠાસરા આવીને પાછા લઈ નજ્નઓ., 

ગામમાં મારે ત્યાં રાત્રિશાળા ચાલતી તો હતી જ. પણુ 
સરકાર તરફથી સરકારી રાત્રિશાળા નીકળવાની હતી તે કદી 
નીકળી નહિ. ગામના પાંત્રીસ રૂપિયા આટલા દિવસ સલવાઈ 
પડયા અને કામતી મોસમમાં રૂપિયા પાછા લેવા ઠાસરા જવાનું 
થયું એ એક નફ |! આવી દેખાવ ખાતરની ગ્રામઉદ્દારની 
પ્રભ્નંત્ત પ્રન્નનું ભલું તો કશું ન કરે, પખુ પ્રજાના પૈસા પગાર 
અને ભાડાભથ્થામાં વાપરી નાખે. & 

મારા મકાનમાં મૅં' એક ખાનગી શિક્ષક ગોઠવીને દિવસનો 
વર્ગ શરૂ કર્યા છે. થોડા દિવસ પહેલાં લોકલ ખોર્ડ તરક્થી 
એ વગ રજિસ્ટર પણુ થયા છે. ૪૦-૫૦ વિદ્યાર્થીએ એને 
લાભ લે છે. આપણુ આશા રાખીએ કે, આન્ટે મહાસભાવાદી 
સરકાર થઈ છે એ વખતે ગમ્રામઉદ્ધારની પ્રશૃત્તિ કાયમી અનૅ 
સાચા સ્વરૂપની ખને. 

ધારાસભા ઝે લોકલ ખોર્ડની ચૂ'ટણીમાં મને આર સુધી 
કદી રસ ન હતો. પણ્‌ આપણી મહાસભાઓએ હોદ્દા સ્વીકાયા 
તેમ જ ધારાસભામાં ઊભા રડવાની નીતિ સ્વીકારી, ત્યારથી 
આપણી શ્થિતિ બદલાઈ છે. એમ છતાં એવી પ્રભૃત્તિમાં રસ 
નહિ હોવાથી ચૂ'ટણીકાર્યમાં પડવાની મને બિલકલ ઇચ્છા ન 
છતી. પણુ ગ ધારાસભાની ચૂટણી વખતના સ“નેગે જનેતાં 
મને જણાયું કે આમાં તા ભાગ લેવો જ જેઈએ. જે લોડેને 
આપણુ મત આપવા માટે રસ ઉત્પન્ન કરવા માગીએ છીએ 
-- મતની કિમત સમજતા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, એ લોકે 
આપણને એક ઠેકાણું ચૂટણીમાં રસ વિનાના જીએ પછી 
એમનામાં રસ કચાંથી «નમે ? એટલે એક માસ માટે મ' 
ચૂ'ટણીક્રાર્યમાં પડવાનું નકી કયું. તાલુકાનાં લગભગ બધાં 


૩$ મારુ' ગામડુ' 


બારૈયા ગામોમાં ફર્યો, જૂની એળખાણા તાજી થઈ અને 
કોમ પણુ લાગી. અમારા ગામના લોકોએ તો એ ચૂ ટણી- 
કામમાં ખૂબ જ રસ લીધે, એમણુ આજુખાજુનાં બાીન્ન' 
ગામે! પાસેથી તથા સગાસાગવેથી પણુ મહાસભાને જ મત 
અપાવ્યા. 

આ ચૂ'ટણીતી વાત નીકળી છૅ ત્યારે મતે ખે ચાર 
વસ્તુએ કહી દેવાનું મન થાય છે. આજ સુધીતી ચૂ'ટણીઓએ 
પ્રજનને ધડવાને બદલે નીતિભ્રણ કરી છે. ઉમેદવારોએ એક 
દિવસ માટે ચા અતે માંડાઈએ ખવડાવી, મોટરે। દોડાવી, 
ખોરી લાલચે બતાવી, ગામના એકાદ આગેવાનને થે!ડા રૂપિયા 
ચાંપ્યા. આ આજ સુધીની મત મેળવવાની પ્રથા. મહાસભાએ 
આ પ્રથામાં મહત્ત્વના ફેરફારે। કરી નાખ્યા છે. એમ છતાં 
મહાસભાનો ખૂણુખૂણાનાં ગામડાંમાં પૂરે! પ્રચાર ન હોવાને 
કારણું તથા મહાસભાના નામે બિનમહાસભાવાદી ઉમેદવારે 
ઊભ! થઈ જતા હોવાથી, હજું અગત લાગવગ, દબાણ તથા 
ક્રેમી તત્ત્વ કામ કરી રહ્યાં છે, એ કોઈ પણ ન્નોગે ટાળવાં 
જોધ એ. 


ને 
ગ્રામસફાઈઇ 


ગામડામાં બેસી કામ કરનારાએના અનુભવે વાંચીએ 
છીએ તે જ્યાં ત્યાં ગ્રામસફાઈ ને મહત્ત્વ અપાતું હેય એવું 
દેખાય છે. શું ગામડાના લોકોની ગરીંબાધનો સવાલ નાતે- 
સૂનો છે ? એમની દેવાદાર સ્થિતિનો પ્રશ્ન એછા વિકટ છે ? 
% બધા એવી મહત્વની વાતો છોડીને સફાઈ સફાઈ જ કરી 
રા છે |--ગામડાનો અનુભવ ન હોય એવો માણુસ સહેજે 
આવું ખોલી ઊડ. પણ્‌ ગામડામાં જે ગયો છે અનં ત્યાં 
જને રથો છે એને પાકો અનભવ થવો છે કૈ, ગામડાની 
ગરીબાઈ, દેવાદાર ગ્થિતિ અને એ ઉપરાંત ખીજ હાડ- 
સારીએને કાંઈ પાર નથી; પણુ એ બધાથીયે આગળ વધી 
ન્તય એવે --આપણી આંખ ફાડીને અંદર પેસી જય એવા 
--પ્રશ્ન ત્યાંતી ગદ»%ના છે. 
આપણે ગામડામાં દાખલ થઈ એ તો આપણું પહેલું જ 
પ્યાન ત્યાંના ગધ મારતા ઉકરડા અને છાખષથી ભરેલી શેરીઓ 
ખે'ચશે. એથી આગળ વધાશું તો એ સુકાયેલા છાણુની 
ધૂળથી નહાતાં ત્યાંનાં નાગડાં છોઇકરાં આવવાનાં. કોઈ ખસ 
થયેલી હોવાથી પહોળા પગ રાખીને ખાડગતું ખાડ ગતું ચાલતું 
રગે, કોઈના માથામાં મોઢા ફોલ્લા હશે અને એના ઉપર 
પેલી ગ'દી ધૂળના ઢગલા વળ્યા હશે. જોઈ થાથનાં આંગળાં 
ખજવાળ્યાં કરતું હરો, તો કોઈને આખે શરીરે કે.લ્લી ફોલ્લી 
તીકળેલી દેખાશે. 


ઝટ સપર ગાસડુ 


ત્યાંથી આગળ વધી ગામના ચોકમાં જશે! તો ચોક 
વચ્ચોવચ એકાદ ઉકરડાએ પોતાનું સ્થાન જમાવ્યું હશે, એ 
“ ગામડાનાં બાળકનું ક્રીડાંગણુ હશે અને ગામને ચોતરે 
જે ચોક પણુ એ ૬ ! 

તમે નજર ફે'કતા ચાલશો તો એક ધરના આંગણા 
સામે દાતણુની ચીરીઓ, ડુંગળીનાં ફોતરાં અને ગ'ધાતી વાસી 
છાશ પડેલાં દેખશે, તો બીન્ન ધરના આંગણા સામે ઢેરે 
ગૂદેલું છાણુ અને મૃતર પડેલું હશે. એમાં વળી કોઈ છોકરે 
ઊભે! ઊભો પેશાબ કરતો હશે. ત્રીજી «ગ્યાએ વળી ફૂતરાને 
ખાવા માટે ફે'%લી કોદરી અને કહી વેરાયેલાં પડયાં હશે; 
કૅચાંક સાંધી તો કાંક ધાસ. આ ખધામાં પુર્વણી કરવા 
માટે, ડેકડેકાણું સંખ્યાબંધ ફરતાં ફૂતરાએની હગાર માલૂમ 
પડશે. આ તો મે આંગષણાં અને શેરીઓની વાત કરી. 
પણુ એકાદ ધરમાં દાખલ થઈ ને તમે જાએ તો તમારી આંખ 
ફાટી જય. મારા ઘર પાછળ રહેતાં એક ડોાશીમાનેો જ 
દાખલો આપું, તો તમતે સહેજે ખ્યાલ આવશે કે ગામડાના 
ધરતી દશા કેવી હૈય છે. એ ડોશી એકલાં છે. વરસ દછાડૅ 
એમના ભાઈ એમને થોડા દાણા આપે, બાકી એમના 
ગુજરાનનું સાધત એમતી ભેસ. ડોશીમાનું ધર એટલે 
૧૨5૮૧૨ 'તી એક ઓચ્ડી. મારીનું કોટડ ને ઉપર ૪1%; 
અને તેમાંયે એક ભી'ત તેો। અડધી, એટલ એમાં ડોશીમા 
સાંડીઓ ભરાવીને તાપ, ટાઢ કૈ વરસાદ ખાળે. આ ઓરડીમાં 
ચોમાસોને દહાડે ત્રર્‌ જીવ રહે: એક એમનું ડોઝુ, બીજ 
એમની પાડી, અને ત્રી ડોશીમા. એક ખૂણામાં ચૂકે છે 
ગમે જ એમનું રસોડું. કાને એમ થાય કે ત્યારે ડોશીમા 
સૃતાં ડયાં હશે? એમને ખાટલે! ચૂલે અને રસો? બધાને 
પોતાની બગલમાં સમાવી દ્વે અતે એના ઉપર ડોશીમા સુવે. 
ડાખુ' પોદળો કરે કે પાડી પૃછકું' વી'ઝે ત્ય'રે જેઈ લે ડોશીમાનેા 


ચપ્મસફપ્ઈ ૩૯ 


ગુસ્સો | એમને શખ્દે શખ્દે મોતી ખરે ! ગમે તેમ, એકલાં 
ડાશીમાને વાતો કરવાનો પ્રતો સહવાસ મળી રહૈ છે. કઈ 
ઝેડેગે, એટલી સ'કડાશમાં એ ખીચારી શું કરે ? સાચે જ એની 
મ'કડાશતો પાર નથી, પણુ એમાંય એ તો વધારે કરે છે. 
ઢોર બ'ધાય છે એ ભાગ અતે બાકીના ભાગ વચ્ચે એ ખે 
ઇંચની પાળ સરખી નહિ બનાવે. એટ્લે ભેંસ મૂતરે તો 
એનો રેલો ખાટલા તીચે થઈને ચૂલા પાસે પહોંચે. બાર 
મહિતેૅ એક વાર પણ્‌ નને એ ધર લીપે તો તો! ધન્યવાદ. 
પડેર્વાનાં બે લૃગડાં હેય તો એક આ ખૂણું પડયુ હોય અને 
ખાજુ' પેલે ખૂણુ. હાંદ્લી બારણાં પાસે પડી હેય તો ટોબલી 
પાણીના ગોળા પાસે પડી હોય. પાણી પીવાનું પ્યાલું હેય, 
પણ્‌ એ પેલા પાડાના પગમાં અફળાતું હેય. આ તો જેમાં 
નરી ગરીબાઈ ભરી છે એવા એક ધરતું મે' વણુન આપ્યું. 
પણ્‌ હવે એ જ ગામના એક તાલેવાન ગણાતા આગેવાનનું 
ધર તમનં ખતાવું. 

એક મેરીને છેલ્લા ખૂશ અને એમાં સામસામાં ખ'ને 
ધર ગં ભાઈનાં. વચલી શેરી પણુ એમતી જ કહોને. સામા 
ધરમાં રોર અને ઘાસ રાખવાની એમને પૃરતી સગવડ છે. 
આગલા ઘરમાં ૩૦'2(૧૨'તી એક એસરી અને ૩૦'2૮૧૫'ને 
એક ઓરડા છે. આ એરડામાં અગિયાર કાડીએ ગેદવી 
છે, બે કોઠલાં ગેાડવ્યાં છેં, એક પાણિયારું છે અને એક 
ડામચિયો છે. એઝેય દીવાલમાં બારી % જાળિયું નથી. 
નિ તે। હવા કૈ પ્રકાશ ઓરડામાં પેસી « જય તો! આ 
અ'ધાશ્યિા ઓરડામાં માળી ઉપરથી ઘાસ ઉતારવાની નિસરણી 
વચ્ચોવચ શભી છે. એતી પાછળ ઘટી ખેદ છે. એની 
ખાજુમાં ટોપલાં, ડબલાં, માટલાં, કે&લાં, લૂગડાં, તમાકૃના 
પડા, અને બીજ ગણી ન શકાય એવી અતે એટલી ચાન્ને પડી 
છે. ત્રણુ કાડી બારણેથી પેસતાં જમણે હાથે વચ્ચં ઊભી છે. 


૪૦ સારુ' ગામડ 


આથી એવી પાછળ સ્સોડુ' બતી ગયું છે, એ રસોડાને 
કાલે જીઓ તો અદર દૂધ છતું, દહીં હતું, રોટલા હતા, 
દાળ હતી, મીઠામરચાનાં ફૂલડાં હતાં, ગરશેળીએ। હતી, બાવાં 
છતાં અન ધૂળના ઢગ હતા. આ વસ્તુઓનાં વાસણુ ન્નેયાં : 
હોય તો બધાં જ ખુલ્લાં. :સોડાના કોઠલા ઉપર લોઢાના 
' પાશિયા, લાકડાની ખૂ'?ીઓ, તૂટેલાં દોરડાં, અતે એવી તૂટેલી 
ફટેલી અનેક ચાત્તે કૈટલાંય વર્ષાથા પડી હશે. જમીન ઉપર 
આખા રસોડામાં હાંલ્લીઓ, દોબલીએ1, તાવડી વેરણુછેરમુ 
પડવાં હતાં અને એ બધાં ૮ એઠાં ' એક છાશવાળ' હેય તો 
બીજું દાળવાળ હોય. *વે ઓરડામાં ખાલી જગ્યા કઈ રહી? 
બારણુથી રસોડા સુધી પહોંચાડવાને ત્રષમૂ ફૂટનો રસ્તો. એમાંય 
લોટા, પ્યાલા, હુડકો, બળદના ધૂધરમાળ, એવું તેવું તો પડયુ 
હેય. પણુ એ વટાવીને ખે ત્રણુ “ખુ ૦7૪મવા ખેમે એટલે 
આખે ઓરડા ચિકાર. આવું જ એ. સરીનું અને એથાયે 
ભૂ'ડ' વચલી ગેરીનું, કારણુ કે શેરીમાં પષ એમનાં દોર્‌. 
એટલે ઓસરીમાં પેસળાં પેસતાં કોઈ પડ નહિતો જ સારં, 
--ઝએંટલાં પેશાબપાણીં અને કીચડ ! 

[5જી એક ત્રીશ્ન ધરનું ચિત્ર આપું. બાપ ઓસરીમાં 
ખેડે; બેડો હક્કો ગગડાવતો હોય. એના ખાટલા પાસ ૦૮ 
છોાઈડરે હગ્યો હોય અને ઊભો ઊભો રડતા હેય, એનાં નાક, 
મોઢા અને માથા ઉપર માખીએ બમણતી હય. એનાથા 
મે. છોકરો ઓરડાના બારણા પાસ ઊભો ઊભો માખીથી 
વી'ટાયેલા રેરટલેો ચાવતા હોય. મા રૈટ્લા ઘડતી હય, 
છોડીને ગાળા દેની દેતી પાગી લઈ ૦૮/ઈ ભાઈને ધોવાનું 
કહેતી હેય. આઠ વર્ષની નાની છાર્ડી ગોળામાંથી લોરા 
ભરી નાના ભાર્ષને સાફ કરે છે. પાણી એણછું પડછુ, હાથ 
બગડેલો રહ્યો. એ જ હાથે લોટા લષ્ઠ ફરી ગે!ળામાંયા 
પાણી ભરીં, માંડ માંડ રડતા ભાઈ ને સાફ કર્યો. બાપ તો 


ચપ્સસર્‌પઈ ૪૧ 


અફષીણુનો નશેી ચડયો હોય એમ ખાટલે ખેકે હુક્કાના 
દમ દીધા કરે છે. 

ચોથુ' દશ્ય આપવું લેય તો, ઢોર ચારીને ગોવાળિયે 
આવ્યો. લાકડી આંગણામાં ફે“કતોકતે ડામચિયે બાઝયો. 
ગોદડાં ઊ'ચાં કરીને રેટલે! કાઢયો. નજક પડેલી કીાદીમાંથી 
કટી ભરેલી હાંલ્લી કાઢી અને ઘરના ઉંબરા ઉપર « ખાવા 
ખએેઠે. શેટલાનું એક બટકું મોંમાં મૂકયું, બાકીનો રોટલો 
સાથળ ઉપર મૂડયો, અને કદીની હાંલ્લી માંડી મોઢે ! 
એટલામાં અંતરસ ગયું. રે।ટલો અને હાંલ્લી ખેય ભાંય ઉપર્‌ 
મૂકયાં અને દોડયો ગાળે. પણુ ત્યાં લેરા-ખેોટા ના જડયો, 
એટલે નીચે પડેલું પાણીનું પાળિયું «૮ મોઢે માંડયું ! પાછા 
કરતાં લોટો પગમાં જ અફળાયો. આવાં તા કેટલાંય ચિત્રને 
આપવા બેસું તો આપી શકાય. પણુ તે લોભ રેકવે। જેઈ એ. 

ખાવટાના રેટલાને બદલે ઘઉંનો રોટલો મળે તો શું 
આ સ્થિતિમાં કેર પડી જવાનો ? એ ફેર પાડવા માટે તો 
સફાઈ પ્રત્યેના પ્રેમ ઉત્પ કરવે। જેઈએ, સ'સ્કારી રહેણી- 
કેરીની ટેવો! પડાવવી જેઈ એ. અને એવી ટેવો, તમે ગદા 
છે, -તમને બરેખર રહેતાં જ નથી આવડતું, એવી દૂર 
રહા રહા રીકાઓ કરવાથી નથી પડવાની. એ માટે તો 
જતે સફાઈ કરી એમને વશ કરવા પડશે અને સાથે સાથે 
સ્વચ્છતાનો એમનામાં ધેમ ૦૪ગાડવે। પડશે. ર 

ગામતી અને ઘરતી તો મેં વાત કરી, પણુ ગામ બછાર 
ફરવા “એ તોય તમારી એ જ દશા. તમે જતા હો એ 
વખતે શૌચ ખેડેલી બહેનોને ઊઠવું પડે. તમારે ફ્રવું હેય 
તળાવની પાળ ઉપર, પણુ એના ઉપર ચાલો તા તમારા પગ 
બગડા વિના ન રડે. તળાવને એ જ કાંઠે ફપડાં ધોવાતાં 
હોય, એમાં ન૮ છોકરાએ ભૂસકા મારતા કોય, ત્યાં ૪ 
છોકરાં લોટે જર્ઝ આવીને પાણી લેતાં હેય, અતે એ જ 
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આશરા ઉપર એકાદ છોકરો ધાર્યિં લઈને માછલી પકડવા 
મથતો હેય. 

આમ ગામડાના જવનમાં જ્યાં ને ત્યાં ગ'૬કી પેસી 
ગઈ છે. ગરીબાઈ આનું એક કારણુ છે, પરતુ અજ્ઞાન 
અને વહેમો એમાં મોટા ભાગ ભજવે છે, એ દૂર થાય તો જ 
ગામડાના ખેડૂતના હાથમાં જે લૂખોાસૃકો બાવટાના રેટલે 
રથો છે એનો પણ્‌ એ પૂરતો ઉપયોગ કરી શકે. આજે તો 
એની પાસે જે છે એને પણુ એ અણધડ રીતે વાપરે છે. 
ગામડિયો આજે ધાનતી ધૂળ કરીને ખાય છે. એને ખદલે 
આપણેં એને ધાનમાંથી પુશ્ટિકારક ખોરાક ખાતો કરીએ તે 
પણુ ઘ્રણું થાય. આ કરવા સાટે આપણું એના જીવનમાં 
પેમી ગચેલી અણુધડતા દૂર કરવી પડશે, અને ગ'દકી પ્રત્યે 
એનામાં સૂગ ઉત્પન્ન કરવી પડશે. 

આની શરૂઆત કચાંથી કરવી અને એમાં શાં વિધ્યો 
આવે છે એ વિષે હવે મારે! અનુભવ કહું, 

મે' મારી શરઆત મારા ઘરથી કરી : મારું ઘર, મારું 
આંગણું, મારું ફળિયું, મારું જાજરૂ, મારું શરીર, મારું રાચ- 
રચાલું, મારાં કપડાં, બધું સ્વચ્છ અતે સુઘડ રાખ્યું. આની 
અસર, આપણે ખોલીએ કૈ ન ખોલીએ, પણ્‌ લેકે ઉપર 
થાય જ છે. ભલે એ નેને બધા ઝટપટ એસ કરતા ન 
થઈ નય, પણ સફાઈ વિષે વિચાર કરતા તો એ થાય છે. 
એ શરૂષ્ાં ગેમ કહેશે, આ કૈવું સારું લાગે છે! પ્રથમ 
ભૂમિકામાં આટલું પણુ સ'તાપકારક છે. સાથે સાથે વાત 
વાતમાં, આંગણાં સ્વચ્છ હોય તો કેવું સુંઠ? લાગે છે, એવા 
ઉદ્‌ગારે દારા આપણી વસ્તુતી ટકેરર ચાલ રખાય, આપણે 
ત્યાં બેસ સા આવનારા ઉપર તે આની અસર થાય જ છે. 

એથી આગળ વધતાં, આપણુ ત્યાં આવતાં નાનાં 
બાળક્ને ફૂવે કે તળાવે લઈ જઈ નવડાવવાં ધોવડાવવાં, એમના 


ક 
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મેલભર્યા લાંબા નખ કાપી આપવા, એમના અવ્યવસ્થિત 
વાળને વ્યવસ્થિત કરી આપવા, એ બધું આવશે. આની અસર 
*૮બરીં થાય છે. મા ભલે બાળકને સ્વચ્છ ન રાખતી હેય; 
પણુ જ્યારે એ એના બાળકને આવે નાહેલે ધેોયેલો અને 
સુધડ જુએ છે, ત્યારે એ સહેને રાજી થાય છે, અને એ 
બાળક પાસેથી જ તમારી હષીકત મેળવી તમારા તરફ માન 
અને લાગણી ધરાવતી થાય છે. પછી તો] તમે બાળક સાથે 
મિત્રાચારી બાંધી એને ઘેર જઈ શકે; એની માને એને સાફ 
રાખવાનું કહી રકો એટલું જ નહિ, પણુ એને પોતાનું ધર 
અને આંગણું વ્યવસ્થિત કરવાનું પણુ કહી શકે. આનું 
પરિણામ જરૂર કાંઈક તો આવે જ છે. આ સાથે જ ગામના 
આગેવાનોને ભેગા કરી ગામતી ગ'દજ૪ીનો ખ્યાલ આપવે।; એને 
દૂર કરવાના ઉપાયે! પૃછવા; ન સૂઝે તો આપણે સુઝાડવા. 
આટલા પ્રચાર પછી આપણુ આપણું ગ્રામસફાઈનું ત્રીજું 
પગલું ભરવું. ગામને કૃવે। નનેઈશું તો એની ખે ત્રણુ બાજુએ 
પાણી અને કાળા કાદવનાં ખાબડાં ભર્યાં હશે. બહેનો એ 
કાદવ ખૂ'દી રજ કૂવે ચડશે, ચાલતાં ચાલતાં કાદવને એકાદ 
ખે ગાળા ભાંડશે, પણ એ કાદવ કાઢવાનું કે કઢાવવાનું કાઈ 
નહિ કરે. આ ન્નેઈને તમે ને નીક કરો કૈ ખીજ કોઈ 
રતે પા'ગીનું વહેણ દૂર જતું ટરો, ને એ રીતે જૂનો ખાડે 
સૃકવે અગર પૃરે।, તો બધા ચર્ડેરા પરે પ્રસન્નતા નેરો 
અતે એસમતી પ્રસન્‍ન આંખા તમારી તરફ વળશે. 

આ પછીનું ચોથું' પગલું તે ગામના લોકોનાં આંગણાં 
વાળવા ૦*૮વાનું. હં શરૂઆતમાં શેરી વાળવા જવાનું નથી 
કડેતો. કારણ, જતે સકાઇ કરવી એ કામ તરફ જ ગામડાના 
લોકોને ઘૃણા હેય છે. એટલે આપણુ શેરીએ વાળતા થઈ 
“એ તા આપણા તરક સારી લાગણી ધરાવવા છતાં એ 
લાચાર થઈને ઊભા રહી રય છે. ન વાળશે, ન વાળશે, 
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એમ એ કરેતા રહે છે અને એમની લાગણી રીંઢી થતી જાય 
છે. પણુ પ્રથમ ને આપણું એમનાં આંગણાં વાળતા થઇ એ 
છીએ, તો આટલા પરિચય પછી એ પોતાના આંગણામાં 
આપણા હાથથી સાવરણી ફરતે જોઈ રાકતા નથીં. તમને 
એ વાળવા જ નહિદેઃ કાં તો કહે ડેશે, હું વાળી નાખીશ અને 
કાં તો તમને ઊભા રાખીને સાવરણી ખૂ'ચવીને વાળી નાખશે. 
આ વખતે આપણે «૮ વાળવાનો આગ્રહ ન રાખવે।, પણ્‌ 
એના વાળવાના કામને ઉત્તેજન આપવું, કોઈ વખતે ઉતાવળે 
વાળી નાખતી બહેનના વાળવામાં કચરી પણ્‌ રહી જતો હય 
તો એને સહ" કરી લેવું; અને સમય પારખીને, કચર્‌। રહી 
“તય છે એવી માંડી ટકોર પણ કરી લવાય. સાથે સાથે 
આંગણું ઝ્વચ્છ રાખવાના કામદા અન ભણતર પણુ તમે 
સમનનવી શકે. ગદા આંગણાનાં નુકસાનો પણ સમજાવી 
શકો. અનુભવે તમે જેઈ શકશે કે, મોઢા ભાગનાં આંગણાં 
તમારે નહિ વાળવાં પડે. પણુ હા, કેટલીક વખતે તમાર 
એથી ઊલટા અનુભવ માટે પણુ તેયારી રાખવી પડશે. મતે 
યાદ છે કે મારે કોઈ કોઈ વખતે સકફાઇન-સત્યાત્રહ કરવે 
પડતો. એક બહેનને એવો બોને લાગ્યો કે, આંગણાના 
સફાઈનું આઢલું કામ મારા જવાથી વષ્યું, પષ્યુ મારા કાસના 

ચારે બાજુથી સત્કાર થતો જેઈ ન એતી સામે ખોલવાની 
તેની હિમત નણેતી. 

દ ર19૪ એના આંગણા આગળ ૦નઉ' એટલ એ કહરે 
કે, તમસે અહીં વાળશે નહિ. છું કહે, કેમ? તે! તે જવાબમાં 
કહે, હે વાળી લઈશ. ત્રણુ દિવસ આવે! અનુભવ થયા. પછા 
તા મે' જતે 97 વાળી નાખવાને નિશ્ચય કર્યો. પણુ આ વખતેય 
એ બડન રોકવા આવી. સે' કશું, “તમે પોતે વાળતાં નથી 
અન મને વાળવા દેતાં નંથી એ ડવું ? ' ઝાળ અળ્યા, “ અસારે 
જેવું રાખવું હશે એવું રાખીશું; તમે તમારે «એ. મે” કલુ, 
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“એવું કાંઈ ચાલે ? બધાં આંગણાં સ્વચ્છ રાખે અને આપણું 
એકલાનું આંગણ જ ગ'દુ' રાખીએ એવું કેમ કરાય ? ' આટલું 
કહીને મે' તો વાળવા માંડયું. પણ એણે મારું ઝાડુ પકડી 
રાખીને મને અટકાવ્યો. મે' કશું, “ને તમારે એવું જ 
કરવું કોય તો તો હું આ ખેકે., તમે જગે પછી વાળીશ.' 
ખે ત્રણુ વખત સે' વાળવા પ્રયત્ન કર્યો અને ખે ત્રણ વખત 
એણુ મતે રેકયો. એટલામાં એ બાઈનો ધણી અઢારથી 
આવ્યો. એણે કલ્યું, “તમે આગળ જએ; હું વાળી નાખું 
છુ. એસ કહી એણું આંગણું વાળી નાખ્યું અને છં 
આગળ વષ્યો. 

એક બીજી બહેને પોતાની શેરીની વચ્ચોવચ ગદા 
કચરાનો ઢગલે! કરી રાખેલો. મે કહ્યું, “આ ઢગલે અહી' 
કેમ રાખ્યો છે ?' જવાબ મળ્યો, “એનું તમારે ચું ફામ 
છે?' મેં કહ્યું, “ગ'દુ' દેખાય છે એટલા માટે.' * એ તમારે 
ભ્તેવાનું છે? અમારે નેવું હશે એવું ચાલગે. મે' કહ્યું, 
' પણ મારે નથી ચાલતું ને. આપણાં ગામ તો ચોખ્ખુ જેઈ એ.' 
છૅગટે એણુ કહ્યું, “તમે કએ, અમે ઊંચકી લઇશું.' પષ્યુ 
દિવસે દિવસ ઢગલા ઊપડઃાતે બદલે મોહે થતો ચાલ્યો, આથી 
ત્રીજે દિવસે મે' કચરો! રોપલામાં ભરવા માંડયો. એટલામાં 
પેલી બાઈ ઉતાવળી ઉતાવળી આવી, ટાષલા ઠાલવીને જરા દૂર 
મૂઝી આવી. મેં કલ્યું, “જુઓ, આજે તા એ ૯ગકે। કાઢવે 
“૪ છે. કાં તો તમે કાટો અને કાં તો મને કાઢવા દ્વો.' “ તે કાંઈ 
તમારે બળજબરીથી કઢાવવે છે ?' “ના, બળનબરીથી નહિ 
પણ્‌ રાજીખુશીથી.' આવે પ્રસંગ બને ત્યારૂં આજુબાજુના 
લોકો તો ભેગા થર્ડ જ «નય, અને એ બધાને દોષ બાઈ ના 
જ લાગે એ એક કફોડી પાંરેસ્થિતિ છે; કારણ, આથ! જ એને 
ઉફળાટ વધે છે. છેવટે એ બાર્ધ્ને નમતું તો આપવું પડખું, 
પણુ બબભડતાં બખડતાં કહે, “આવા ને આવા કષાંથી વાળવા 
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આવતા હશે ! ' વગેરે, આથી લોકે એતી ટીકા કરવા લાગે. 
પણુ આવા દાખલા તો જૂજ જ બતે છે. મોટે ભાગે તો 
આપણુતે વાળવા ન દે, અને ન વાળવું હેય તો ધરમાં ન હોય 
એવો ડોળ કરી ઘરમાં ભરાઈ રહે; પણુ જેમની સાથે આપણે 
સ'બ'ધ વધારી શકયા હોઈ એ, તેઓ તો વાળવા નહિ જ દે. 
કેટલીક બહેનો તો આપણું જઈએ એ પહેલાં જ આંગણું 
વાળાને સ્વચ્છ રાખશે અને કહેશે, “જાએ, આજે તો તમે 
આવ્યા એ પહેલાં જ વાળી. નાખ્યું છે કે નહિ ?' આપણે 
એની કદર કરવી અને ઉત્તજન આપવું. 
પણ આથા કઠણ્‌ અનુભવ તો કોઈ ધરના કરાતી થડમાં 
કુતરાએ કરેલી હગાર તથા એ હગારે એકડો કરેલો કચરો 
દૂર કરવા સાટે આપણે 'ાવડે વાપરીએ છીએ ત્યારે થાય છે. 
મોટી ખૂમે। પાડતી પાડતી બહેનો બહાર દોરી આવશે અને 
કડેશે, “ મારે કરે! બાદી નાખવો! છે ?' આપણે કહીએ, “હં 
તો ચા કચરે। કાહું છું.' પણુ એ કહેશે, “ અમારે એ કચરે। 
ભલે રલ્લો. અમારે ગ'દવાડ નથી કાઢવી. ચોમાસામાં કરે 
બધા ધોવાઈ જાય છે. ' સાચી વાત એ હેય છે %, ત્નહેર ગેરી 
જ મહેલ્લાની ફળોમાં ભીતોને અડીને દેર બખ્બે તો શું પણુ 
ત્રણુ ત્રણુ ચાર ચાર ફૂટ સધી માટી નાખી, ગામડાના લોકે 
શેરીની બન્ને બાજુ આંતરી લઈને રસ્તા એક પગદડી નેવે 
ફરી મૂકે છે. આ આંતરેલી જમીન ઉપરે ઊગેલું ધાસ » 
કચરે। લેવા જઓ તોપણ ખૂમ પાડે, તો પછી કેરીનો મૂળ 
રસ્તો ખોદી કાઢવાની તો વાત જ કથાં રહી ? પણુ આવે 
વખતે એમની સાથે બહ માઠાશથા કામ લેવાનું હોય છે. એ 
મીઠારા વડૅ મે* એવી નકામી આંતરેલી કૈગલીયે જમાનો આજ 
સુધીમાં ખાદી નાખા છે. મને ખાતરી છે કે, મારે બદલે 
ગામનો જ ખીન્ને કઈ જ એ ખોદતા હેત તો વાત વાતમાં 
ધાચ્યાં ઊંડત, અને લેક કોર્ટક્ચેરીએ ચડા હોત, પણુ એ 
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લોકો, ધણી વખત ન ગમે છતાં, મને તથા મારા કામને સહી 
લેતા, એ હું સપણ ન્નેઈ શકતે. આ રીતે આંગણું વાળવાને 
પ્રશ્ન તો સુગમ થઈ ન્નય છે, પણુ ગામની ન્નહેર શેરીએ। 
સાફ કરવાને! પ્રશ્ન વધુ ગૂ'ચવણુભયૌ છે. કારણુ, લોકમાં 
શેરી આપણી છે, આપણુ વાપરીએ છીએ અનૅ આપણું સાફ 
રાખવી જેઈએ, એ જાતની ભાવના જ નથી. ત્યાં તો તરત 
પ્રશ્ન ઊંઠવાનો કૈ, એ કૅયાં મારી છે ? શું બીન્નનાં નરક અમે 
ઉસર્‌ડવા જઈએ # બહેના “આંગણાં પૂરતું સંભાળી લે છે. 
ભાઈએ માંથી કેટલાક આંગણાં સાફ રાખવા માટે બહેને 
ઉપર તા૪ીદ રાખે છે. જણે ક પોતે તો હકમ કરવા જ 
સરજયેલા હેય નહિ ! હ વાળતો હોઉં ત્યારે ગામના ઘરડૅરાને 
પણુ જરા શરમ ને સાચ તો થાય, પણ્‌ બધા જ પોતાની 
“તત પામે લાચારી અનુભવે. આવી ગ્થિતિમાં ગામને સાફ 
૦૮ રાખવું હોય તો ગામના ભ'ગીને કાંધકે મળી રટે અને 
ગામની ન્નહેર શેરીએ વાળી ન્તય એવી ગામ તરફથી કોઈક 
વ્યવસ્થા કરાવવી, એ ૦૪ મને યોગ્ય લાગેલું. તે સફાઈ 
ફરવામાં કાંઈ હૌણુપદ નથી એ બતાવવા પૃરતું આપણ આપણી 
શેરી અને કોઈ કોઈ વખતે ગ'દા વિભાગે વાળવાનું કયો જ 
કરીએ. આમાં પણુ ગામ કેવડુ' છે એના ઉપર આધાર રાખે 
છે. જો ગામ મોડું હોય તો સમસ્ત ગામની આવી વ્યવસ્થા 
કરવી લગભગ મૃસ્કેલ, કારણુ એમાં વિધ્ન નાખનારા અને 
સાથ ન આપનારા નીકળી પડે. આવે વખતે દરેક સહેલ્લાએ 
પોતપોતાના મડોલ્ો ભ'ગીને વાળવા સૉંપી દેવે જેઈ એ. 
બદલામાં વાપિક ચાર આટ આના કે કાંઈક અનાજ આપવાનું 
દરાવવું જ્નેઈએ. નને. ગામ નાનું હેય તો આખા ગામની 
પણુ આવી વ્યવસ્થા ફરી શકાય. મેં મારા આખા ગામતી 
આવી વ્યવસ્થા કરવાને પ્રયત્ન ક્યોં. આખા ગાંસને ભેગું ટરી 
સફાઈનું મહત્ત સમજવ્યું. ગ'દ%ાથી આવેલાં પરિણામોનો 
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આખેહબ ચિતાર દોરી આપ્યો! અને એનો તોડ કમ કાઢવે 
એનો રસ્તો સૃચવ્યો. છેવટે ગામના બન્ને ભગીએઓએ આંતરે 
દિવસે આખા ગામની ન્નહેર શેરીઓ વાળવી, અને ગામે ધર 
દીઠ એમને ચાર આના આપવા એવું ઠરાવ્યું. ખે મહિના 
ગામ વળાયું પણ્‌ ખરું. પણુ પછી પેલા ભંગી ભાઈ ઓએ 
થોડા પૈસાની માગણી કરી અને ગામલોકોએ એ આપવાનાં 
કાંઈ ચિહ્ન બતાવ્યાં નહિ, એટલે એ યોજના પડી ભાગી. મે 
એ કાયમ રાખવા માટે આગેવાનોને સમળ્નવવામાં કાંઈ બાકી 
રાખી નહિ, પણુ એનું કાંઈ કળ નીકળ્યું નહિ. ગામમાં 
પચાયત અગર મ્યુનિસિપાલિટી હેય તો તો આવાં કામ 
સહેજમાં ઊંકલી શય. 

આ સ્થિતિમાં ક્નહેર શેરીએ વાળવાનું કામ પણ મૈ” 
ઉપાડી લીધું. આ વસ્‍તુ ગામલોકોને ગમતી નહેતી. પણ 
ગામમાં એકમ'પીતો અભાવ તથા ખોટી પ્રતિછાનું ભ્રૂત 
એમની ભલી લાગળીને પણુ ઇૂરીને ડેકાણુ કરી નાખતું. 
લાંખે ગાળે હું વાળું એ એમને સદી ગયું. મતે આ સ્થિતિમાં 
આ ભમિવાય ”ીન્ને કોઈ માર્ગ ન દેખાયો. હા, મને એમ 
લાગે છે ઉ, ચાર આનાને બદલે નને મે ધર દીઠ પાંચ શેર 
અનાજ આપવાતી વ્યવસ્થા કરાવી હત તો કદાચ એ ઓછું 
મુસ્કેલ બનત. પણ ગામના વસવાયાએ પોતાની મહનત બદલ 
ગામમાંથી અનાજ ઉઘરાવવામાં જે ત્રાસ વેડે છે એ જતાં તે 
મતે એ પણ્‌ મસ્કેલ લાગે છે. છતાં હં એ અખતરે કરી 
જાઅત. પરતુ, ત્યાર પછીના વષમાં પાછોતરા વરસાદને કારણે 
ડાંગર બિલકુલ પા નહિ, એટલે એ વાત છેંડવામાં મેં. બહ 
માલ જેયેો! નહિ. જેકે આ સાથે ઓપેલા બીન પ્રકરણુમાં 
એમનાં ખરયના આંકડા ભ્નેઈએ છીએ તો એમનાં ખાટાં 
ખચૌ આ રકમ કરતાં પચાસ ગણાં વધારે છે. પણુ આ 
વાધષિક ચાર આના ખખરચવા કેઈ તેયાર ન જણાયું; કારણુ, 
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આવા ચાર આનાથી તદ'દુરસ્તીને કેટલે કાયદો થાય, 
બીમારીને કારણું ભૂત-ભૂવા પાછળ તથા વેદ-દાક્તર પાછળ 
ખર્ચવા પડતા કેટલા પેસા બચી જય, તથા ખસ દાદર ફલ્લા 
વગેરેતી કૈટલી ઢાલાજીમાંથી ઊગરી જવાય, એને સ્પે ખ્યાલ 
હજી એમને ઠસ્યો નથી. કાઈકેને ઠર્યો છે, પણુ બધા તૈયાર 
નથી એટલે એમનું બહુ ચાલતું નથી. હા, એકાદ અમલદાર 
આવે તો એની બળજબરીને વશ થઈને ચાર આનાને બદલે 
આદ આના કે આઠ ર્પિયાં આપી દે. થોડીક મોટાઈ મેળવવા 
માટે એકાદ ભાટ ખારેટને ખેત્રણ રૂપિયા આપી દે. પણ 
પોતાની મેળે પોતાના સ્વાર્થ સમજને ચાર આના ખરચવા 
એ તૈયાર નથી. 


ખધે જ આખા સમાજમાં સામુદાયિક કામ આવ્યું 
એટલે લોક અનેક બહાનાં કાઢે અનૅ કામને ઊેય એથી વધુ 
મુસ્કેલ બનાવી મૂકે. પષ આ કમમાં તો મે' જનેયું કે, ચાર 
આતના માટે આખું ગામ સાર ગાર કલાક સુધી લડાલડી 
અતે ખોલાખે।લી કરૅ. 


એમનામાં ભાદરવાની ઉન્નણીને દિવસે માતાનો એક રથ 
નીકળે છે. આનો ખચ કાઢવા માટે ધર દીઠે ખે આના 
ઉધ્રાવવાના હતા. બધાના પૈસા સાંજના પાંચ સુધીમાં આવી 
ગયા, પણુ ત્રભ્‌ જણુતા બાકી રહ્યા હતા. એ કાંધકે ને કાંધકે 
બહાનાં કાઢી તુર્ત આપતા નડતા. આ છ આના સાટે 
રાતના બાર વાગ્યા સુધી ખે।!લાબોલી ચાલી, પણ પેલા ત્રણ 
જણુ બખ્મે આના આપવા તૈયાર નહોતા અને એ ન આપે 
ત્યાં સૂધી બીજ પોતાના પૈસા વાપરવા દેવા તયાર નહેના. 
સો કહેતા હતા કે આ તો! માતા માટેનું કામ છે, ધર્મનું કામ 
છે. પણ એ ધર્મકાય એક ૦૮ણુ ન આપે તોપખ અટકી 
પડે તેવું ! છેવટે એ રથ રાત્રે ખે વાગ્યે નીકળ્યો હતો. પૈસા 
સા-%૪ 
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ઉધરાવવાની વાત આવે યારે અમારા ગામમાં લગભગ દરેક 
વખતે આવું જ બને છે. 

સફાધનું કામ ત્રડતુ પ્રમાણું પણુ બદલવું પડે છે. 
ચોમાસામાં મારે ફળી અને શેરી વાળવાનું બ'ધ કરવું પડયુ, 
પણુ એને બદલે નવાં જ કામો હાથમાં આવી પડથાં. કોઈ 
જગ્યાએ પાણી ભરાતું હેય તો નીક ખોદી વહેણુ ચાલુ ફરવું 
કે એવું તેવું તો હતું જ. પણુ આ ગામમાં એક એવે વહેમ 
ભરાયો હતો કે, ચોમાસામાં શૈરીમાં પડતું છાણુ એકડુ' કરીએ 
તો હઢોરમાં રેગચાળે। ફેલાય. આથી શેરીએ બહ ગ'દી રહેતી, 
અને છાણુનું જીમતી ખાતર ખેતરને લાભ આપવાને બદલે 
શૈરીમાં રમતાં છોકરાંઓએના શરીરમાં જઈ ઝેરનું કામ સારતું. 
મે આ છાણુ ઊંચકવા ધણી બહેનોને સમજ્નવ્યું, પણુ બધું 
નિરર્થક. છેવટે મે* નિર્ણય કર્યા કે, મારે જ એ છાણુ એકડું' 
કરવું અને એના ઉકરડામાંથી દવાદારૂનું ખર્ચ કાઢવું. આ 
રીતે મારું એક કામ વપ્યું. પણુ શરૂઆતમાં મારા આ કામ 
તરફ કૈટલીક બહેનો ભયની નજરે નતી. જેમ સફાઈનું કામ 
રીટ થયું તેમ આ પણુ રીહું થયું. વધારામાં કૈટલીક બહેને 
છાણુ ઉપાડવાની હિમત પણ્‌ કરવા લાગી. એટલે મારે ભાગે 
રોજનું છ થી આઠ ટોપલા છાણુ આવતું તેની જગ્યાએ દોઢેક 
મહિના બાદ એકાદ ટોપલો! માંડ મળવા લાગ્યું, આ રીતે 
મારો અથ તો સથી. આવા અતેક વહેમો ગામડામાં કામ 
કરી રભ્યા હોય છે. એની પાછળ કાંધકે કારણુા। પણુ ણેય છે. 
એ નીકળે ખરા, પણુ નીકળતા પહેલાં આપણી ધીરજની પૃરી 
કસોટી કરે. 

વચ્ચે એક સત્ર મે' ઘર-સફાઈનું રાખ્યું હતું, રે।જ 
બપોરના એકાદ ખે ધેર બેસવા ન્નઉં, એમની વાતોમાં ભળ. 
સાથે સાથે ધરની ગ'દ૪ી અતે અવ્યવસ્થા નને લઉં. પછી 
એ વ્યવસ્થિત કરવા લાગુ. લૂગડાં જ્યાં ત્યાં પડયાં હેય તે 
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ગડી વાળીને વળગણીએ મૂઝું વળગણી ન હોય ત્યાં દોરી 
બાંધી વળગણી બનાવું. ઓસરીમાં કે ફળી આગળ આળોટતા 
ગ'દા લોટા પ્યાલાને ઊંચકીને પાણિયારે મૂમુ', ગેોળામાંથી 
- પાણી કાઢવાનો પ્યાલો મોઢે ન માંડવાની, ખધાં વાસણુ 
માંજતે સાફ રાખવાની, પાણી સાફ ગળણુંથી ગાળવાની, 
આવી અનેક સૂચનાએ સાથોસાથ આપતેો જઉં. આ રીતે 
ધરે! સાફ થતાં અને સફાઈની ભાવના પણુ વધતી. 

ધરમાં નકામી વસ્તુઓ એટલી બધા હેય છે કે, નાનું 
ધર એ ખબધીને સમાવવા તેયાર નથી હોતું, અને ધરમાલિક 
એને છોડવા તેયાર નથી હોતો. આ ગામમાં, ખેડા જ્્લાનાં 
લગભગ બધાં જ ગામોમાં, ઘરતી સ કડાશ એટલી બધી હોય 
છે કે એનો નિકાલ કૈમ લાવવો એની સૂઝ નથી પડતી. આખુ 
ગામ ફરીથી વસાવો તો કદાચ કાંપ્કે ઘરોની વ્યવસ્થા કે 
મોકળાશ આવે. પણુ આજની સ્થિતિમાં એ કંથાં શકય છે ? 
જગલીક જગ્યાએ તો. ગામનું તળ જ એવું હેય છે કૈ ગામને 
ફરી ગોઠવીને રચવાનું પણુ અશકય બને. માસરા ગામની જ 
સ્થિતિ એવી છે. મકાનની આગળ કે પાછળ કયાંય છૂટ હોય 
નહિ. આ સ'કડાશમાં વધારે કરનારાં પાછાં ઢોર. ખેડૂતને 
ટોર ન હૈય તે ચાલે પણુ શી રીતે? પણુ આ કેમ નેવે 
વગર્‌ વિચાયેો ઢોરના શેખ કોઈ ને નહિ હેય. ટોર પાળીને 
એને ખવડાવવાની ને બાંધવાની વ્યવસ્થા તો જેઈએ ને? 
ખવડાવવા ધાસ ન હોય અતે બાંધવા છાપરું ન હેય, પછી 
રોરને રાખ્યે શે ફાયદો ? આ તો ઢોરને પાળવાને નહિ શગ 
મારવાનો શેખ થવા! અને એ ટેોર પણ કેવાં! હાડકાં 
ચામડાથી મઢેલાં ! અમારે ત્યાં એક એક ધરમાં ૧૩-૧૩ ને 
૧૪-૧૪ ટેોરના દાખલા છે. અરે! એક ધરમાં તો ૧૭ ઢેર 
છે. આટલાં બધાં ઢોર રાખવાને બદલે જે એ ખે કૈ ત્રણ 
ટોર જ રાખે અને એતી સારી ખબરદાસ્ત કરે, તો આ ૧૭ 
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ઢોર કરતાં પણુ એ વધુ લાભ ઉઠાવી શકે. લાભ ન થાય 
તોય હાડમારીમાંથી તો બચા જ જય. ઉનાળાના દહાડામાં 
તળાવમાં પાણી ખૂટી નય છે ત્યારે કૂવામાંથી પાણી ખે'ચી 
દોર પાતા લેકે તથા એમનાં ઢોરની સ્થિતિ જેદ ને તો. 
કમકમાટી છૂટે છે. આવાં નાનાં ગામે।માં કૂવા પાસે હવાડે 
તો હોય છે, પણુ હવાડે ભરવા માટે કસ, વરત, બળદ ન્નેઈ એ 
તે ન મળે. એટલે છતે હવાડે લોકોને અને ઢોરને ન હવાડા 
જેવું થાય છે. અને ગામનું એટલે કેપ્નું નહિ, એ નિયમ 
તો આજકાલ સાવત્રિક થઈ પડયો છે. ચોમાસામાં આ 
ઢોરને પોતે રહેતા હોય એ % સકાનમાં બાંધવાનાં. પછી એ 
કૅયાં સ્વચ્છતા સાચવે ? 

“ સામાન્ય રીતે ગાસડાના લાક શૌચ માટે ખેતરનો ઉપયોગ 
ફરે છે. પણુ સવારમાં વહેલા ઊડાને જવાનું હેય ત્યારે તે 
તળાવની પાળ ક ગામની આજાબાજુનાં નાનાં મોટાં ધુંગાંનું 
શરણું જ લેવું પડે. આમાંય બણેનોની દશા તે! બહ દયાજનક 
હેય છે. કોઈ પુરુષ આજાબાજીમાંથી નીકળ્યો એટલે એણે 
પોતાની હાજત રેફીને ઊભું જ થઈ જવાનું. આમાં મર્યાદા 
તો શી સચવાય % ? આવી મુશ્કેલી છતાં ગામલોકોને ન્નજરૂની 
એટલી બધી ઘૃણા કે, મને પણ્‌ નનજરૂ ન મૂકવા દે, પછી 
તેઓ પોતે એનો ઉપયોગ તો શાનો જ કરે ? એવી જ સ્થિતિ 
પેશાબ કરવાની. ક્રેઈકના ઘર પાછળ નવેરું હોય તે! ડીક 
છે, નહિ તો ઢોર બધાતાં હોય ત્યાં જ બહેનોને તો હાજતે 
ખેભવું પડે. 

આ મૃસ્‍્કેલી માત્ર માસરા જેવા નાના ગામની જ છે 
એવું નથી. પણુ મો।ટાં ઉજળિયાત ગામોની પણુ એ «૮ દશા 
છે. ત્યાં કદાચ આથી વધુ મૃસ્કેલી હેય છે. એવાં ગામોમાં 
કોઈકને ત્યાં દટણુ-'નજરૂ હેય છે. પણ એ તો ગદકીનાં જ 
ઘર. એક વખત મારે એવું જાજરૂ નનેવાનો પ્રસંગ આવ્યે 
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હેતો, પગ કંયાં મૂકવો એની સૂઝ ન પડે એટલું અ'દર 
અ'ધારું. ચારેય બાજી વદાના થર બાઝયા હતા અને પાણી 
લેવાનું ડબલું તો વર્ષાથી સાફ નહિ થયેલું. આમાં પણુ 
એસીને ઊભા થતી વખતે માથુ” સીડીના દાદરે ભટકાય એવી 
વ્યવસ્થા. આવાં નનજર્‌ કરતાં તો ગામડાના લેકે શેરીએ 
ખમાડે છે એ હું વધારે પસ'દ કરું. કારણ, આ શેરી ઉપર 
સૃરજનેો તાપ તો રોજ પડવાને. 

ગામડામાં અને ખાસ કરીને બારૈયા કામમાં જેવી 
આભડછેટની સગ દય છે, એવી જ એક જગ્યાએ મળ પડયો 
હોય એના ઉપર્‌ ફરી બેસવાની સૂગ હેય છે. આથી એમની 
પાસે જજરૂની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એમનું દિલ દુભાય 
છે. છતાં એ વાત છોડવાની નથી. રે।જ ને રોજ નવે નવે 
સ્વરૂપે એના કાયદાએ! બતાવી બતાવીને આપણું એ વાત 
કરતા જવું નને એ. ન્નજરૂ વસાવતા થઈ એ એ પહેલાં 
ખેતરમાં 5૪ જજરૂ જવાતી પ્રથા પાડવી પડાવવી જેઈ એ. 
અને મળ ઉપ* માટી શાંકવાનું ગ'દું' (1) કામ ડરવાની પણુ 
સમજ પાડવી જેઈએ. ગામડામાં આ એક નવી રુચિ પેદા 
કુર્વાની છે, આપણે રજ પાવડો અગર કેદાળી લઈ ને 
શૌચ જઈએ અને એકાદ ખેતરતા ખૂણામાં મળ વઢાંઇીએ 
એતી અમર થાય છે. એ મળવાળી જગ્યાનું કાળુ ઊંચુ 
કર્સણુ કોઈ પ્‌ બએેડૂતતી નજર ખેચે છે, અને ધામે 
ધીચે જૂતી સૂગ ધસાતી તય છે. આપણું આપણું “નજર 
વસાવી શ#ીએ એના જેવું તો બીજું કશું નહિ. શરૂઆતમાં 
ખાન્ન એનો ઉપયાગ ર્નાહે કરે. પણુ દિવસ જાય છે એમ 
અપરિચિત વસ્તુ પરિચિત થતી નય છે, અને આપણા 
પ્યાનમાંય ન આવે એમ કેઈ કોઈ એનો ઉપયાગ 
કરના થઈ નય છે. પછી તો! એ પ્રવાહ વધતો જ 
તય છેં, 


પ૪ સારુ' ગાસડુ' 


સ્વચ્છતાતી દણિએ આશ્રમ વિદ્યાપીઠતી ઢહબનાં ડોલ- 
જજરૂતે હું આદશ જાજરૂ ગણું છું. પણુ ગામડાની કેટલીક 
સુસ્કેલીઓનો વિચાર કરતાં, ગામડા માટે હું ખાડા-નજરૂતી 
જ ભલામણુ કરું છું. નજીકના ખેતરમાં એક ફૂટ ઊંડો અને 
એક ફૂટ પહેળા એવે લાંબે! ખાડો ખાદી, એના ઉપર એક 
માણુસ ખસેડી શકે એવું હલકુ છતાં મજખૂત અને -ઊથલી 
ન પડે એવું જાજરૂનું ચોકડ ગોઠવવું જેઈ એ. આ ચોકઠાનું 
માપ નીચે પ્રમાણું હશે તો અનુકૂળ થઈ પડશે : 

ગુલ ઊંચાઈ ૭ ફૂટ 

લ'બાઈ પહોળાઈ ર૨1 ,, 

જમીનથી પાઢિયાની બેઠકની ઊંચાઈ ૧ ફૂટ 

એટકનાં પાટિયાં વચ્ચેતું અંતર ૯ ઇચ. 

આવા ચોકહાને વાંસનું ફરતું પાલું ચાડી દેવાય. મજ- 
ખૂતાઈ ખાતર કૅટ્લાક પતરું પણુ જડી લે છે. જનજરૂ ઉપર 
ચડતાં સામે જ ખેડેકનું પાટિયું આવે એ રીતે જન્રૂનું 
આરણું ગોઠવવું, ચોકડું નડી વળી અગર તો. ૨”%ર” ની 
સાધઝમાંથી બતી શકે. સભાળ એટલી « રાખવાની હેય છે 
કે એ હલકુ' છતાં સાલપે।લિયું ન થાય. વરસાદ અને તાપ 
ખાળી શકાય એ માટે ઉપર છાપરું પણુ આવસ્યક છે. એય 
પેલા પાલા અગર ષતરામાંથી બતી રહે. જેમ જાજરૂની બેડક 
સુધીના એક ફૂટનો ભાગ પાલું જડયા વિનાતો હેય છે, તેમ 
ઉપરનો એક ફૂટનો ભાગ પણુ ખુલ્લો રાખવો, જેથી જાજરૂ 
અધ હેય ત્યારે પણુ ઉપરથી હવા પ્રકાશ આવે ન્ય, 

આજના જમાનામાં આખા દેશમાં શજરૂનાો પ્રચાર 
કરવો એ એક આગશ્યક સુધારે મનાવે ન્નેઈ એ. આપણાં 
સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા માપવાનો એ પારો ગણાવે! જેઈ એ. 


૩ 
રાગે 


ગામડામાં સર્વસામાન્ય રોગ નવા જઈએ તો દાદર 
અને ખસ છે. આ રે્‌ાગ થવાનું કારણુ લોકોની ગ'દી રહેણી- 
કરણી સિવાય બીજાં કશું નથી. અમારા ગામમાં સેંકડે ૮૦ 
લોકોને દાદર વળગેલી છે. કૈટલાક તો એવા છે કે એમને 
આખા શરીરે દાદર છેં. પણુ મોટા ભાગના લેકેને દાદર 
પેટુ' કેડ અને સાથળના મૂળમાં હેય છે. આમાં બહેનોને 
પુરૃષા કરતાં પણુ વધારે છે. ગામમાં આટલી બધા દાદર કેમ 
છે એનાં કારણુ। ગ્રેોધવા જતાં મને નીચેનાં મળ્યાં છે : 

૧. પરસેવે રેબઝેબ થયા હેય કૈ નાદ્યા હોય, પષ્મુ શરીર 
લૂથી નાખવાની એમનામાં પ્રથા જ નથી. આથી પાણી કરે 
પરેસેવાતી ભીનાશ સાથે મેલ ભળે છે. એમાંથી ગ'દકી, 
ખ્‌'જવાળ અતે દાદર ખસ જન્મે છે. 

ર્‌. બહુ સખત ધ્ોતિયું અથવા નાડું બાંધવાથી કૈડના 
ભાગમાં વલૃરાટ વધે છે, એ પણુ દાદર ખસનું એક કારણુ 
છે, નાહવા માટે ઓથાવાળો જગ્યા નહિ મળવાથી યેગ્ય 
રીતે શરીરના બધા ભાગ સ્વચ્છ નથી થઈ શકતા, એ પણુ 
એક કારણ છે. 

૭. કબજિયાતનું દર્દ સર્વસામાન્ય છે, એ પણ્‌ એક 


જ 


ષ-% 
ક 


દય 


ક 
૪. તળાવમાં આવતું પાણી ગદવાડથી ભરેલું હોય છે. 
એવા ગદા પા'મીમાં નાહવું, કપડાં ધોવાં એ પણુ એક કારણુ છે. 
પ. બાવરા, તેલ અને વધારે પ્રમાખમાં ખવાતાં મરમાં, 
આવા સૂકા ખોરાકની ગરમી ષણુ કામ કરતી હય એવું 
જણ્ય।ય છે. 


પૃ સરુ ગાસડુ 


દાદરની દવા લેવા માટે મારી પાસે બહુ લોકે આવે 
છે, પણુ કાયમ માટે દાદરને દૂર કરવાનાં સાધનો કોઈ નથી 
અ«૮માવતું. આવી દવાથી ઓછી થયેલી દાદર કરી કરી 
ઊબળે છે. આખે શરીરે દાદર હોય એને તો દવા પણુ શી 
લગાડવી ? ગામડામાં જ મળતી ક્રોઈ વનસ્પતિ આવા રગ 
માટે શોધી કાઢવી જેઈ એ, જેથી ગામડાના લોકે સહેજે 
એનો ઉપયોગ કરી શકે. 

આવે! ૦૪ બીન્ને વધુ પ્રચાલિત રોગ તે આંખો આવવી; 
ખાસ કરીને નાનાં છોકરાંતી અન પાછળથા મેટેરાંએતી. 
આનાં કારણુ। નીચે મુજબ જણાયાં છે : 

૧. શેરીઓમાં ગ'દ। છાણ્વાળી ધૃળમાં રમવું અને 
આંખોમાં દડ «વે. 

૨. કબજિયાત. 
માબાપની ખેદરકારી. 

૪. નવાં ધાન્યો ખાવાં. 

આંખમાં પડેલાં તો એક પ્રકારનો રાતો! રગ નાપખાને 
આંખા મરાડવા પ્રયત્ન કરાતા. મારા આવ્યા પછી બોરીકના 
પાણીથી આંખા ધોઈને ખાખરાના અક નાખવે! શરૂ કયો 
છે. એથા સામાન્ય રીતે આરામ થઈ ન્તય છે. 

આ લોકોમાં ત્રીજ ખાસ રોગ તે મોટા અમૃ ખીલ 
નીકળવા અગર ગળું ફૂલી ૦૪વું. પણુ આને સામાન્ય રીતે 
મહારાજની ગાંઠ નીકળી છે એમ માતની ભૂવા પામે દો છે, 
અને ખીજ કોઝ દવા કરાવે તો. કાંધકે નુક્સાન થાય એવે 
ભય સેવે છે. કેટલાકના મનમાંથી એ ભય ણવે ગયે છે. 
એવા લોકે મૂળિયું ઘસીને ચોપડે છે અગર આપણે કહીએ 
તેમ શેક, માટી કે પોરીસના પ્રગેોગ કરે છે. 

ચોથે રેગ તે ટાઢિયા કે ચોથિયો તાવ. ખામ કરીને 
ભાદરવા મહિનાની અધવચથી આ તાવ વધે છે. આમાં 


હ. 
1, 


જડ 


રાગે! પહ 


ગામની આજુબાજુની ખાઈમાં ભરાતા પાણીમાં ઉત્પન્ન 
થયેલા મચ્છર, ચોમાસાની મોસમમાં ખૂબ કામ કયું હેય 
તેનો થાક, અને ચાલુ ઝીણી કબજિયાત, આટલાં કારણુ। હોય 
છે. આમાં હું 1દિવેલનો જુલાબ તથા કરિયાતાને ઉકાળે 
આપું છું. પણુ જુલાબ લેવાનું બડુ એછા પસદ કરે છે. 
આથા એકલો ઉકાળા બહ કામ નથી કરતો. ખીંમારીમાં 
પણુ ખે ત્રણુ વખત ખાવું તો જેઈ એ જ, એ નાતની એમની 
માન્યતા કેટલીક વખત વધારે નુકસાન ફરે છે. આટલા 
સવસામાન્ય રૅ।ગોા ગણ્‌ાય. 

એ ઉપરાંત નાનાં બાળકોને સસણી થવી, શરીરમાં 
ઠ્ીકાશ વધતી જવી, કમળો થવે।, આવાં દદૌ પણુ થાય છે. 
પણુ આવા બીમારેને હું વેદ દાક્તરની સલાહ લેવાનું જ કહું 
છું, પણુ એ વેદ દાક્તર પાસે પહોંચે એ પહેલાં ગામના 
ભૂવા-દાક્તરેા એને ધેરી લે છે અને દર્દ ધટાડવાને બદલે કોઈ 
વખતે વધારી આપે છે; ખર્ચ કરાવે છે તે તો જુદું, પણુ 
આ ભૂવા વિષૅતો હું અલગ % કહીશ. ઉનાળામાં પેશાબની 
બળતરાના કૈસ પણુ હેય છે. 

ચોમાસામાં વીંછી કરેડવાના બનાવ ખૂખ ખને છે. ડખ 
ઉપર પેોઢટાસ પરમેન્ગેતીઝ, લીંખુનો તેજાબ તથા પાણીનું 
એક ટીપું, આ એક પ્રયોગ. મીડાના પાણીનાં ટીપાં આંખમાં 
પાડવાં, એ બીન્ને પ્રયોગ. થેરતાં પાંદડાંના રસ ચોળી વીંછી 
ઉતારતા હેય એમ મમરવું, અ ત્રીન્ને પ્રયાગ. આમાંથી જુદા 
“જુદા માણુસતે જુદો જુદો પ્રયોગ લાગુ પડૅ છે, કોઈ વખતે 
એક પણુ લાગુ ન પડે એવું પણુ બને છેં. 

સામાન્ય ગ્રામસેવક દાક્તર નથી. તે બહુ સામાન્ય 
પ્લાન કદાચ કરી શકે. તેના પરતી ખેપાંચ દવાએ તે કદાચ 
પોતાની પાસે રાખી શકે, પગુ દવાઓ આપવા કરતાં સ્વાસ્થ્યના 
નિયમોનું પાલન વષે એ હે વધુ મહત્ત્વનું માનું છું. 


૪ 
ખેતી 


આજે માસરાનોા ધધો શે, એમ કેઈ પૂછે તો ખેતી 
સિવાય બીજને ન કહી શકાય. કારણ, ગામમાં એક પણુ 
માણ્સ એવે નશી કૈ જે ખેતી કરતો ન હેય, અગર ખેતી 
સાથે એનો કાંપ્ક પણુ સંબધ ન હેય. 

અહી'ના લોકોનો મૂળ ધંધા ખેતી ન હતો એ મેં 
અગાઉ જણાવી દીધું છે. પણુ આજકાલ તો એ ખેતી જ 
ખની ગયો છે એટલું જ નહિ, પણુ સારું વર્ષ ન આવે અને 
ખેતીનો પાક નિષ્ફળ જાય, ત્યારે ખાવું શું એ જ પ્રશ્ન એમની 
પાસે આવીને ઊભો રહે છે. ભલ્ષે પાટીદારો જેવી એમની 
ખેતી વિકસી ન હોય, પણુ એમાં એમની પ્રગતિ થઈ છે શ 
સાવ સાચી બિના છે. પહેલાં એમને ખેતી કરતાં જ નત 
આવડતી. તેતે બદલે આજે ડાંગર, બાજરી, બાવટેો, કપાસ, 
તુવેર, તમાકુ વગેરે તૂક્ે એ લેવા લાગ્યા છે. એ ખેતીમાં 
પાછળ છે, એનાં કારણુ।માં એમની અનાવડત ઉપરાંત ગરીબાઈ 
અને આળસ પણ્‌ મે।(ટેો ભાગ ભજવે છે. એની પામે જેઈ એ % 
લારે રે।કડાં નાણાં ન હોય. ખી'ન ખેડૂતો નાણાંને જરે 
બિયાવું ગમે ત્યાંથી વસાવી લે, હળલાકડાની એકાદ ત્નેડ 
ફાજલ રાખે, ખેતરમાં ધાસ વધી ગયું હેય તે એકસાથે 
પાંચ પચીસ સાણુસ રે।કી ખેતર ચોખ્ખું કરાવી નાખે. આવું 
કશું આ ખેડૂતો ન કરાવી શકે એટલું જ નછિ, પણુ વરસાદ 
આવ્યા પછી પણુ ફેટલીક વખતે એને બળદ, હળલાડડુ' કે 
બિયાવાને અભાવે ઓભાવું પડે. બીજાં, એને વિચારપૂર્વક 


ખેતી પ૯ 


જુ વ્યવસ્થિત કામ કરવાતી આદત જ નથી પડી, એટલે ૬રેક 
કામની એને છેલ્લી ક્ષણે સૂઝ પડે છે. આથી એની ખેતીમાં 
બરકત નથી આવતી. 

નવરાશને વખતે મો।જમનજ્ન માણુવાતી મરજી સોને થાય. 
પણુ આ તો ખેતીની મોસમ વખતે કેઈનું લગન આવી પડે 
તો એમાં જવાનુંય ચૂકે નહિ. સગેવહાલે ગયો હોય તો એકાદ 
વરાપ એ સહેજે ખોઈ ખેસે, આનું પરિણામ એ આવે છે કે, 
એમને મેો।જમતન માષખ્‌વાની ઓછી મળે છે અને મહેનત તે 
એટલી ને એટલી, કેક વખતે વધારે પણુ, કરવાની આવે છે. 

સામાન્ય ખેડૂત કામની મોસમમાં ૪-૫ વાગ્યે ખેતરમાં 
પહોંચવાનો, અને બપોરના ૧૧-૧૨ વાગે એ પહેલાં આખા 
દિવસનું કામ પૂરું કરીને એ ધેર પાછે! વળવાનો. પછી 
આરામ લેવો હોય તો આરામ લે, અગર બીત્નત દિવસની 
તેયારી કરી મૂકે. ત્યારે આ લેકા તે! સવારના માત વાગી 
“ય ત્યાં સુધી હક્કાપાણી અને ચામાંથી ઊંચા ન આવે. 
એમાંથી પરવાર્યા હેય તો હજુ રોટલા તેયાર ન થયા હેય. 
આ રીતે ૮-૯ વાગ્યે એ ખેતર ભેગો થાય. ત્યાંય નને કોઈ 
વાતો કરાવનારું મળ્યું તો એનો હક્કો તો તૈયાર જ ડય. 
મોડો ગવેો હેય એટલે તડકો તો ઝટ આવે જ, પછી 
પરસેવાના રેલા ઊતરૈ, બળદને પણુ પહેલેથી ચાર કે અનાજ 
પૂરીને તૈયાર્‌ કર્યા હૈય એવું નિ; એટલે એય ઝઢ થાકી 
જાય, હળલાકક# પણુ દછાડામાં પ'દર વખત છેડવું બાંધવું 
પડે. આવી ઢાલતમાં એ સાંજના "સાત સુધી ધામ ધખતા 
તાપમાં કામ કર્યા કરે, છતાં પેલો બપોરે બાર વાગ્યે ધેર 
ચાલ્યો «નય એના કરતાં એષ કામ કરીને ધેર્‌ પાછો આવે. 
પોતે અન બળદ થાષ્ટને લોથ થઈ ગયા હોય એ વિશેષતા. 

એટલું જ નહિ પણુ મે' તો નજરે જેયું છે કે, ચોમાસું 
ખેસે એ પહેલાં પાટીદારે ખેતીનાં સાધન વગેરે સમારાવી 
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તેયાર થઈ ગયા હેય, કવારે વરસાદ આવે અને ફચારે 
ઓરવા ઉં એની એ રાહ ન્નેઈ રહા હોય છે. ન્યારે આમનું 
એથી સાવ ઊલટું હેય છે. વરસાદ આવ્યા પછી તો એ 
હળલાકડાં ભેગાં કરવા ખેસે એટલું જ નહિ, પણુ કેપ્કે તો 
એ માટે ન્નેઘતું લાકડું વાઢવા પણુ એ વખતે નીકળે. આ 
તાકડૅ સુથાર એને જેમ ચીરવો હોય એમ ચીરે. બિયાવાનું 
ડેકાણું ન હેય એટલે વાણિયો પણુ દોહા બમણા કરી કાઢે, 
અને ક્રોઈક તો વળી ખરી ઓરણીની મોસમ ચાલતી હેય 
ત્યારે છાપરા ઉપર નળિયાં ચાળવા ચડો હેય ! બધા નળિયાં 
ચાળતા હોય ત્યારે એ સગેવહાલે ગામગામતરું કરતે! હોય અને 
મોડું ફાળિયું બાંધીને હક્કો લે।...એ કરતો હેય ! સો સો 
વીધાંવાળા પાટીદારનાં ખેતર ખડા્ધને એરવા માટે તયાર 
થઈ ગયાં હોય ત્યારે આ ભાધના ખે વીધાંના ખેતરમાં હજુ 
સાંદીએ ઊભી હેય, આ વખતે જ, પહેલે! વરસાદ શર થયે 
ત્યારે ઘણાખરા ખેડૂતો એઓરવા જતા હતા એ વખતે, મારા 
ધર સામેના મકાનમાં ૦૮ ધણીધણિયાણી લડતાં હતાં. મે' 
તપાસ કરી તો. જણાયું કે બિયાવું છે નહિ. વાણિયો ઉધાર 
આપે એવી શાખ નથી. મને થયું કે, જિયાવા વિના આનું 
આખુ વરસ બગડશે એટલે એક વાણિયા ઉપર મે એને 
બિયાવું આં1વાતી ચિઠ્ઠી લખી આપી. ત્યાં તો એ કડે છે, 
“ ખાવાનુંય નથી એ પણુ લખી આપે. મે' જેયું કૈ લાલચ 
વધતી નય છે. મે' કહ્યું, “ભાઈ, એ મારી શક્તિની વાત 
નથી.' એણુ કહ્યું, “ડીક ત્યારે બિયાવું તો લખી આપે.' મે' 
કશું, “પણુ બિયાવું લઈ ને એરી દઇશ કે ખાઈ જરે ? ' 
એ ફહ છે, “એરીંશ આરીશ; આવું શું ખોલા છા, મારા 
ભાઈ! પણુ મારી પાસે બળદ નથી. મે કહ્યું, “યારે તું શું 
કરવાનો ? અને બળદ નથી એટલ કોઈની સાથે તું સ'૯લ 
પણુ શી રીતે કરવાનો ?' એ કહે, “એ તો હું કોઈકનો માગી 


# 
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આણીશ.' મે કહ્યું, “આવી મેસસમમાં તને કેણુ બળદ 
આપવાનો ?' ત્રીજે દિવસે એક વાણિયાને ત્યાંથી પચીસ 
રપિયા આપવાના કરી એક માંદલે બળદ એ વાયદે લઈ આવ્યો 
અતે કોઈકેતી સાથે સુ'હલ કરીને કામ શરૂ કયું. પણુ એનું 
ઓરવાનું શરૂ થયું એટલા વખતમાં બીજના ખેતરમાં તો 
ડાંગર બાજરીના કોંટા પણુ ફૂટી ગયા હતા. પાંચ દિવિસ પછી 
એ જ ખેડૂતે પેલા વાણિયાને વાયદાના પૈસા આપવા માટે 
પોતાનું અડધું મકાન ગામના દુકાનદારને રૂપિયા પચીસમાં 
ગીરો લખી આપ્યું. 

આવી હાલત ગામડાના ખેડૂતની છે! એમાં કૈટલીક 
વખતે એની ગરીબાઈ એને પજવે છે. પણુ એના કરતાં 
પણુ વધુ એની ખેદરકારી, આળસ અને બાધાઈ પજવે છે. 
આ ૦૮ ખેડૂતે આ બળદ કૈ બિયાવું મેળવવાને પ્રયત્ન જરાં 
વહેશે! કયો હોત તો એને સસ્તા અને સારે બળદ મળત, 
ઘર મેલવા વખત ન આવત, અને ખેતીમાં પાછળ ન પડત, 
પણુ જે એ એટલે! ગતો રહે તો હક્કો લઈને ગામમાં 
વાતોનાં ગપ્પાં કેણુ છોલે ? ધરમાં રડે તો બેરી પજવે કે 
ફલાણું લાવે! તે દીકણું લાવો. એટલે એ મહાર જ રડે. 
મે એને કહ્યું, “ આવા સૂકા વરસમાં તે' કાંઈ મજૂરીંબઝૂરી 
લીધી ?' તે કહે, “ હ, ત્રણ રૂપિયા આવ્ય।'તા.' ત્યારે આ જ 
વરસમાં ખે પાંચ જણા ૫૦-૫૦તી મજૂરી પણુ મેળવી 
શકયા હતા, એટલું જ નદ, પણુ આ વરસાદમાં એના 
છાપરામાંથી પાણી ચાળણી માફક ઘરમાં ગળ્યા કરે છે. આ 
ત્રાસથી એની બેરી એને રે।જ ભાંડે છે, પણુ હજુ એણે એનું 
છાપરું ચાળ્યું નશી. 

માસરાનતી આળુબાજુની મેો।ટા ભાગની જમીન ડંચારીની 
છે. એટલે અહીંનો મૃખ્ય પાક ડાંગર છે. કાળી જમીનમાં 
ખૂબ વરસાદ આવે અને ડયારેડા ભરાઈ નય તો જ ડાંગર 
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પાકે. નહિ તો શિયાળુ પાક તરીકે ચણા અગર દિવેલા 
એરી કાંક તૂલ લેવા ખેડૂત મહેનત કરે છે. કેટલીક જમીન 
કાળી અને રાતીનું મિશ્રણુ છે અને કૈટલીક જર્‌ાયત છે, 
ખધી મળીને ગામ તાખે ૧૩૫૨ એકર જમીન છે. 
ગએંમાંતી ૧૨૯૧ એકર જમીન સરકારી છે અતે ૬૧ એકર્‌ 
જમીન ₹ંનામાં છે. આ હિસાખે જણુ દીઠ સરેરાશ જમીન 
૧1 એકર કરતાં પણુ ઓછી પડી. આમાંય વળી ગામમાં 
ખધાં મળીને ૩૩૮ ખાતાં છે; એમાંનાં ૫૦ તે! બહારગામના 


 શૈઠ શાહકારને કબજે છે. 


્ે 


વષ આખરે ગામને જમીનમહેસૂલના રૂ।. ૪,૧૪૩ ભરવા 
પડે છે. એટલે ખાતા દીઠે મહેસૂલ ૧૨। રૂપિયા થયું; એકર 
દીઠ સરેરાશ ૩ રૂપિયા થયું, અને જણુ દીઠ સરેરાશ ૪1 
રૂપિયા થયું. અહીંની માળ પ્રદેશની જમીનના પ્રમાણુમાં આ 
મહેસૂલ વધારે કહેવાય. આ મહેસલના દરે વિષે ફરી તપાસ 
થવી જેઈ એ અતે ખેડૂતોની સ્થિતિનો પણુ એ દરો સાથે 
વિચાર થવે। જેઈ એ. આ સાલ સકા વરસને કારણે લોકોએ 
ખૂબ ખૂમે। પાડી ત્યારે સરકાર તરક્થી અડધ્રું મહેસલ મુલતવી 
રાખવાની રાહત મળી છે. ન્નેકે પાકેલા તૂલની આની ગણવાની 
પહદ્દાતિ એટલી ગૂ'ચવણભરી છે કે, એમાં ખેડુતને તો કશી 
ગમ જ ન પડે. એમાંય વળી ન્યારે ઉપલા સાહેબોની ખુશામત 
કરવાની %ૃત્તિવાળા તલાટી, સર્કલ હે।્‌ય અગર ભડકણુ 
મામલતદાર હેય, ત્યારે તો ખેડૂતોની સાચી નિઃસહાય મ્થિતિ 
વિષે આંકડા પાડતાં પણુ એ કફડે છે. અને હિમ પડયુ" 
હેય કૈ કાતરા ખાઈ ગયા હોય, છતાં મેટે ભાગે ખેડૂતને 
રાહત ન મળી શકે એ તના આનાવારીના આંકડા ગોઠવી 
આપે છે. આ આંકડા નક્કી કરતી વખતે પણુ સકલ કે 
તલાટી આંકડાતી ગતાગમ વિનાના અતે હાએ છા કરે એવા, 
ગામના ખે ચાર નકકી કરેલા ખેડૂતોને ચોરામાં ખોલાવીને પોતે 


'ખેતી કૃ 
નક્કી કરેલા હેવાલ ઉપર્‌ સહીએ લઈ લે છે. આ સ્થિતિમાં 
ફૂરક થવાની જરૂર છે. 

આનાવારીમાં એક ખાસ સુધારે કરવા જેવો એ છે કૈ, 
આજકાલ ખેડૂતને એના ખેતરના પડતર શેઢાને પણુ કર્‌ ભરવે। 
પડે છે, કારણુ કૈ એ પડતર શેહઢાના ધાસની પણુ આનાવારી 
ગણુવામાં આવે છે. આમ ન થવું જ્નેઈ એ. જે જગ્યાએ 
ધાસ જ ઉત્પન્ન કરી વેચાણુ ફરવામાં આવતું હેય ત્યાં સરકાર 
કર્‌ લે એ વાજખી છે. પણ્‌ ખેડૂતે પોતાના ઢોર માટે શેઢો 
રાખ્યો હેય એનું મહેસૂલ તો નહિ જ લેવાવું જ્નેઈ એ. 
ગોચરની જમીન દિવસે દિવસે એઇછી થતી જય છે. ખેડૂતે 
ઢોરને કેમ પાલવવાં એં જ પ્રશ્ન ઊભે। થવા લાગ્યો! છે. અમારા 
ગામમાં ખરાબાના ૧૦-૧૨ ટુકડા ગોચર માટે કાઢેલા છે. 
પણુ એ એટલા દૂર અને એવા ખરાબ છે કૈ, એમાં ટોરતનું 
પોધણુ કરવું બહુ મુશ્કેલ પડે. એ સ્થિતિમાં આ શેૈઢાની 
આનાવારી તો બંધ થવી જ ભે એ. 

અમારે ત્યાં હાલમાં જમાનમહેસૂલ ખે હપતે લેવામાં 
આવે છે. એક હપતો ડિસેમ્બરતી ૧૫માને છે અને બાન્ને 
ફેબ્રુઆરીનો છે. ખેડૂતોને આ હપતા એક એક મહિનો આગળ 
પડે છે. કારણુ, પાક આવ્યા પહેલાં ખડૂતને મહેસૂલનાં નાણાં 
લેવા માટે વાણિયા પાસે જવું પડે છે, એટ્લે વાણિયાતે 
એતો બધા પાક પોતાના જ ધરમાં હલવાય એવી ન્નેગવાર્ષ્ 
ફરવાની સુંદર્‌ તક મળી રહે છે. આણુલાં નાણાં ઉપર વ્યાજના 
ધોડા પણુ વધતા જય છે. જે પાકનું વેચાણુ થયા પછી 
આ હપતા લેવાતા હોય, તો ખેડૂતતી આ છેલ્લી ચૂસ તે 
અટકી ય. 

અહી તી «માનમાં ડાંગર અને ચણા તો સારા થાય છે. 
પર્‌'તુ બાજરી અને તુવેરના પાકને પણુ આ જમીન માફક 
છે. પરતુ બાજરી, તુવેર, ચણા, દિવેલી જેવા મોંઘા પાકે 


ફૃ૪ સારુ ગાસડુ 


વેપારીઓ ખેડૂતના ધરમાં રહેવા નથી દેતા. એથી એ 
બાવટો, કેોદરા અને બંટી જેવા સોૉંધાં તૂલે! લેવા તરફ વધારે 
હળેલે રહે છે. વાણિયો સામાન્ય રીતે કેોદરા અને બાવટો 
ખેડૂત પાસેથી ન છૂટક જ કહાવે છે. કારણ, એમાં બહુ ભાવ 
નથી આવતો, ભેકે એ લઈ જાય છે ત્યારે તો એમાંય 
ખેડૂતને નવડાવી જ નાખે છે. કારણુ ખેડૂત પાસેથી મોસમમાં 
કોદરા ૦-૬-૦ અતે ખાવટો ૦-૧૪-૦ મણ્‌ લઈ જય છે. 
એ જ કેોદરા ખાવટો પાછળથી એ રૂપિયે અને દેહ રૂપિયે 
મણુ વેચે છે. એટલે ખેડુતને દેવાં પતાવવા માટે પરસેવે 
રેડી રેડીને પકવેલે! પાક સોંધામાં સોૉંઘે! વેચી દેવો! પડે છે, 
અને જરૂર પડે ત્યારે ઉનાળામાં એ જ માલનાં દોઢાં બમણાં 
નાણાં આપીને કે વ્યાજનાં વ્યાજ સ્વીકારીને એને ખાવા માટે 
અગર તા બિયાવા માટે પાછે આણુવે। પડે છે. ખેડૂત માટે 
આ બહુ ભયકર સ્થિતિ છે. બિયાવાની બાબતમાં ખેડૂતને 
ખૂબ જ સેોસવું પડે છે, કારખ્‌ ખેડૂત પહેલેથી બિયાવું નથી 
રાખતો, નથી રાખી શકતે. વરસાદ વરસે ત્યારે ખરે ટાંકણે 
એને વાણિયાનાં બારણાં ખખડાવવાં પડે છે. એ વખતે વાણિયો 
“બીના બમણ્‌।' વાળા ધમકાનૂન સ'ભળાવે છે અને ખડુત 
એને વશ થાય કે. બીના અઢી અતે ત્રણુ ગણા ભાવ ખેડૂતને 
આપવા પડયા એવું પણ્‌ મે નેયું છે. રાન્યના પૃણ' 
નિય'ત્રણુવાળી અગર તો શુદ્ધ દાનતના કાય કર્તાઓતી સહકારી 
મ'ડળી કે ભ'ડાર સ્થપાયા વિના ખેડૂતોને આ ત્રાસ દૂર થવાને 
નથી. ૧૯૩૬-૩૭ ની સાલમાં મહાસભાની સમિતિએ સસ્તા 
અનાજતી દુકાનો કાઢી, એથી ખેડૂતોને હજરે। રૂપિયાની 
બચત થઈ હતી. સમિતિની દુકાન ખેડૂતને રોકડાં નાણાં 
લઈને માલ આપતી, છતાં ખેડૂતો એ દુકાનોએ ૦૪ પડાપડી 
કરતા. એનું કારણુ વાણિ્યાતી બેસુમાર ચૂસ જ હતી. 
આ દુકાનો ચાલવાથી, વેપારીએ દર વષે? બિયાવાના ભાવ 


ખેતી હષ 


વધારી મૂકતા હતા, એવું આ વખતે એમનાથી થઈ જ 
ન શકયુ . 

આ ગામમાં બધી વસ્તી લગભગ એક જ કેમની હોવાથી 
જમીનવહે'ચણી બહુ અસમાન નથી. છતાં એમાં નીચેના વળ 


પડેલા છેઃ 


ફટુબે 

૧. જમીન બિલકૃલ નહિ એવાં ર્‌ 
૨, ૧ થીં પ વીઘાંવાળાં ૧૯ 
2. ૬ થી ૧૦ વીઘાંવાળાં પ૪ 
૪, ૧૧ થી ૨૫ વીવાંવાળાં દહ 
૫, 2૬ થી ૫૦ વીધાંવાળાં ૪ 
૬. ૫૧ થી ૧૦૦ વીઘાંવાળાં પ્‌ 
૧૫૩ 


આમાં $ કા ન'બરની સ્થિતિ ગામમાં સારી ગણાય; પમા 
ન'બરતી સામાન્ય કહેવાય; ૪ થે! નબર કાંઈક ડીક કહેવાય; 
2 જે નબર તાણ ભોગવનાર ગણાય, અને ૧ લો ર જે ન'બર 
ગરીબ ચી'થરેહાલમાં ખપે. 

અહીંતી સારામાં સારી જમીનની કિંમત વીધે રૂ. ૪૫ 
ગણાય છે. સામાન્ય જમીનતી કિમત રૂ. ૨૫-૩૦ ગણાય 
છે. કેટલીક તો પ કે ૧૦ રૂપિયે વીધું' જાય એવી પણુ છે. 
એમ છતાં આ હલ૪%ી જમીનનું મહેસૂલ પણુ રૂ।. રા થી ૩ 
હેય છે. અહીંની જમીન જેટલી દેખાય છે એના પ્રમાણમાં 
પણુ એની આવક તો નથી જ હોતી. 

છેલ્વાં પાંચ વર્ષમાં પહેલાં ખે સારાં ગયાં. ત્યાર પછીના 
વષષમાં હિમ પડયું. ચોથા વષમાં સુક્વણું તથા હિમ બન્ને 
આવ્યાં, અતે આ પાંચમું વષ હજુ કેવું નીકળશે એ કહી 
શકાય નહિ. આ હાલતમાં ખેડૂતની દશા દિવસે દિવસે વધુ 
દેવાદાર અને રસકસ વિતાતી થતી જય છે. 


 સા-૫ 


કે. સારુ' ગપ્સડુ' 


અઆ લોકે હોર પુષ્કળ કાખે છે, એટલે ખાતર ડીક 
પ્રમાણુમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં બળતણ તરીકે છાણાં 
બાળવાનો રિવાજ નથી, પણુ ચોમાસામાં ખેતરમાં અ'ગારે 
લઈ જવા માટે જરૂર જેટલાં થોડાં છાણાં બનાવવામાં આવે 
છે. પણુ એ સિવાયનું બધું છાણુ ખાતર તરીકે વપરાય છે. 
પણુ આ ખાતરને ખેડૂત ઊ'ડા ખાડા ખોદીને ભરતા નથી. 
સામાન્ય ટેકરી ઉપર સહે? ખાડે। કરીને એ છાણુના ઢગલા 
કેરે છે. આ છાણમાં ઢેોરનું મૂતર્‌ ભેળવવામાં નથી આવતું 
એ પણુ એક ખામી છે. સરજતો તાપ પણુ આ ખાતરના 
જ્રટલાકના કસને। નાશ કરે છે. થે!ડા ભાઈએએ ખાતર 
સ'ધરવાની મારી કેટલીક સૃચનાએ સ્વીકારી છે. આથી 
એમનું ખાતર સુંદર બનવા લાગ્યું છે. મોટા ભાગના ખેડૂતો 
પોતાનું ખાતર પોતાના જ ખેતરમાં વાપરે છે, પણુ કેધક 
કાઈક વેચે પણુ છે. સામાન્ય રીતે એક ગાદ ખાતરની 
કિમત ૮ થી ૧૨ આના ઊપજે છે. 

અહીં પરદેશી કે બનાવટી ખાતરનું તો કોઈને ભાન 
જ નથી. કોઈ કેઈ વખતે અતાજ ઓરતી વખતે સાથે 
દિવેલા કે તલના ખોળતી ભૂકી છાંટે છે. હળલાકડાં પણ 
અહી' જૂના જમાનાનાં જ વપરાય છે. લાટમાં પાટીદાર 
ખેડૂતો આવ્યા ત્યારથી આ લેકે કરબ તથા રાંપડીને 
ઉપયોગ કરતાં શીખ્યા છે, અને એ ઉપયોગ વધતો! જય છે 
એ સારું જ છે. કારણુ, એથી ખેતી સારી થાય છે. હળની 
જગ્યાએ હમણાં હમણાં પાટો વપરાવા લાગી છે. પણુ જમીન 
ઊંડી ખેડવા માટે અને ચાસ પહેળા પાડવા માટે પાટ કરતાં 
હળ જ વધારે સારું કામ આપે છે. ડાંગર રપતા પહેલાં 
 કુચારડામાં અહી'ના લોકો ધાણિયો ફેરવે છેં. એ એક સુંદર 
હથિયાર છે. ભવિષ્યમાં ની'દામણુની તે। પછી ચિ'તા જ નથી 
રહેતી, કારણુ કે ધાસતે જડમૃળથી એ ઉખેડી કાઢે છે અને 
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ઊ'ખડેલી જમીન તથા પાણીને ડહેળીને રાબ બનાવી દે છે. 
આ ડહે।ળા કાદવમાં ખાદાઈ આવેલું ધાસ કે।હવાઇ ને ખેતરને 
સુંદર ખાતરને ગુણુ આપે છે. 

આ લેકે।ની ખેતીમાં મોટામાં મોટી ખામી હેય તો એ 
છે કે, એ ઉમેશ મોસમમાં મોડા પડૅ છેં એટલે જમીનમાં . 
એકાદ વખત ઉળલાકડુ' ફેરવ્યું ન ફેરવ્યું અને ઓરવાનું 
શરૂ કરી દે છે. આથી, પાક સારે। નથી ઊતરતો તેમ વધુય 
નથી ઊતરતો. એદી સ્વભાવ અતે પૈસાની તાણને લઈ ને 
એ પાછળથી ની'દામણુ પણુ બહ વધી જવા દે છે. આથી 
પણુ ઊગેલા છેોડડ બરાબર ફૂટતા ફાલતા નથી. 

જાદરા, તુવેર, કડોળ, કપાસ, તલ, દિવેલા વગેરેનું બી 
આ લેકે સાથે જ એરે છે. આથી એક ફાયદો છે ૦૮ કૈ 
પહેલે પાકે એ તૂલ લેવાઈ ગયા પછી પાછળ રેલા તૂલને 
જમાનને કસ ખે'ચવાની સારી સગવડ મળી રહે છે. પણુ 
દરેક ખીતી ઓળ સ્વત'ત્ર નાખવા જેટલું નિયમત આમાં 
દાખલ કરે તે! વાઢવા લણુવાનું કે તી'દવાનું બહુ સહેલું બની 
જાય. 

મે' અગાઉ જણાવ્યું એમ, ખડૂતને દોર માટે ગોચરની 
ભારે મુશ્કેલી છે. આથી ઢોર ચરાવવા પાછળ ખેડૂતનો બહુ 
વખત ન્નય છે. ઉનાળામાં તો લમભગ એ જ એનો મુખ્ય 
વ્યવસાય થર્ઈ પડે છે. અને આથી «૮ એ નાનાં બાળક્રેને 
ભણાવવા ફરતાં હોર્‌માં મોકલવાનું વધુ પસદ કરે છે. લી'બડાનાં 
પાન ખવડાવીને ઢોરને ધરવવાના પ્રમંગેો પણુ ઉતાળામાં 
આવી પડે છે! 

સીમમાં પાણીની બહુ અગવડ છે, આથી પાણી પીવા 
માટે કાં તો માધ્લે દોઢ માઈલ ચાલવું પડે અગર્‌ ધરે આવવું 
પડે. ખેડૂત અને દોરે માટે આ પણુ એક જબરે। ત્રાસ છે. 
ફૂવા છે એમાં પાણી બહુ થોડાં અને ઊંડાં છે એટલું જ 
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નહિ, પણુ એ ફૂવા અવડ અતે તૂટેલા પૂટેલા છે, આથી 
પાણીને ઉપયોગ થઈ શકતે! નથી. 

આ ખેડુતોને પાણીતી સગવડ મળે, ફળઝાડ ( આંખા 
વગેરે) તથા શાકભાજીની ખેતી તરફ વાળવામાં આવે, તો 
' ખરીફ સાથે રવી પાકનો લાભ પણુ એ ઉઠાવી શકે. આ 
ખેડૂતો ખેતરની વાડેએ વેલા ચડાવે, ઝાડ ઉપર્‌ દૂધી ગલકી 
ચડાવે, કે તમાકુના ધર્વાડિયા માફક ૧૦-૧૦ છેડ મરચી 
રી'ગણીના રોપી દે, તો એના સકા ખોરાકમાં તાજા' શાકભાજનાં 
પોષક તર્તવોને ઉમેરે। થાય. 

ખેતીનાં સાધનો મળી રડે, શાહુકારોનો ત્રાસ જાય, અને 
આળસ છોડીને ખેડૂતો ખેતીમાં જીવ પરેવતા થાય, તો આજે 
સેળવે છે એના કરતાં ખેડૂત વધારે ઊપજ મેળવતે। થાય. 


પ્‌ 
બજારે 


માસરાનું બન્નર્‌ ક્યું એમ કહેવું હેય તે કહેવાય કે 
એનાં ખળાં. કાર્‌ણુ, એ જ એનું ખરું બનજ્નર છે. એના 
ઉત્પન્નની મોટા ભાગની નિકાસ આ ખળામાંથી જ થઈ 
જાય છે. ગામને! વાણિયો તેમ જ થામણુા ચુણેુલના શેઠ 
શાહુકાર પાક થાય છે ત્યારે ખેડૂતોનાં ખેતરોમાં આવીને જ 
સોદા કરી જય છે. કૈટલીક વખતે તો ઊભે પાકે પણુ સોદા 
ચાલે છે. આ સેોદાના રૂપિયા ખેડૂત ભાગ્યે જ એના હાથમાં 
ભાળે છે. કારણુ, વાણિયાએ એને ગોઠવવા માટે ચોપડાતું 
ચિતરામણુ પહેલેથી જ કરી રાખેલું હોય છે. એટલે ખાવા 
જેગા બાવટો કદર રાખીને એને બીજું બધું વાણિયાને ધેર 
જ ઠાલવી આવવું પડે છે. વાણિયો એનું મહેસૂલ ભરી આપે 
અને ૧૦-૧૫ રૂપિયા લૂગડાં લેવા કે એવા પરચૂરણુ કામ 
માટે હાથમાં પકડાવી આપે. બાકીનું બધું જૂના દેવા પેટે 
જમા થઈ ગયું હેય. 

આ ઉપરાંત, કોઈક વાણિયા સાથે બ'ધાઈ ન ગયે। હોય 
તો એ થામણા, ચુણિલ, ઉમરેઠ કૈ ડાકોર આ ચાર સ્થળેમાંથી 
કોઈ પણુ એક જગ્યાએ ગાડામાં નાખીને પોતાનો માલ લઈ 
જાય અને ખળામાં આવીને લઈ જનારા વેપારીઓને જ ખે 
રૂપિયા આધાપાછા કરીને એ વેચી મારે. અહી' પણુ એ 
બહુ ફાવી જય એવું તો નહિ જ. કારણુ, એ વખતે બનરરની 
પીઠ હલકામાં હલકી હેય છે. ફાયદો એટલે જ કે રૂપિયા 
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રોકડા એના હાથમાં આવે. પણુ એ ભરવાની જેગવાઈ પણુ 
ખેડૂતે મનમાં પહેલેથી કરી રાખી હોય છે. 

પર્ચૂરેણુ ચીજ વસ્તુએ તથા કપડાંલત્તાં મોટે ભાગે 
ઉમરેડ્માંથી અને અમુક લોકો ડાકોરથી લાવે છે. અનાજ કૈ 
તેલ ગોળ થામણા।, ચુણુલ અગર ગામના વાણિયાને ત્યાંથી 
લેવાનું ડય છે. આ લેવડદેવડ કેવી રીતે ચાલે છે તે તો, આ 
સાથે એક હાટડીનું વણુન આપ્યું છે, તે ઉપરથી બરાબર 
પ્યાલમાં આવી જશે. 

અહી' ગામડામાં પણુ લેવડદેવડતે અગે સપ થાય છે 
અને હડતાલેો પડે છે. થે[ડાં વર્ષ પહેલાં અમારા ગામના 
લોકોએ ઠરાવ કર્યો કે, આપણું ડાંગર એક રૂપિયાથી હેકે નથી 
વેચવી. ત્યારે બધા વાણિયાએ એવે! દરાવ કયો કે આપણે 
એક ર્પિયાથી એછે જ લેવી. છેવટે એમાંથી ખે ચાર જણાએ 
ગામના એકાદ ખે આગેવાનોને કૈડયા અને ડાંગર ૦-3૪-૦ 
મણુ વેચાઈ, આ તો હં ગામમાં આવ્યો એ પહેલાંના બનાવ 
છે. પણુ આવે વખતે ખેડૂતના માલના . નિકાસની કાંધકે 
વ્યવસ્થિત યોજના હોય, તો એ લોકો વાણિયાની લાંચ 
રૃશવતની જળમાં ફસાઈ ને નમતું ન આપે. ખેડૂતને વાણિયા 
પાસે આટલું ગધું નમી પડવું પડે છેં એનું કારણુ એવી દેવાદાર 
સ્થિતિ તથા પ્રસ'ગોપાત્ત નાણાં માટે વાણિયા પાસે જ હાથ 
પ્રરવેો પડવાને છે એ ખ્યાલ છે. સહકારી ધોરણુતી કોઈ 
વ્યવસ્થિત યોજના વિનતા આ મ્થિતિને। અ'ત આવવાને। નથી. 

ગ્ર ત્ર કન 

ગામડાતી હાટડી એટલે ખામ્ગો લાંખેો પહેળે એક 
ખરડો. એમાં જ રાંધવાનું રસોડુ, એમાં ૦૪ ઘરનું રાચરચીલું, 
એમાં ૪ માલની વખાર અને એમાં જ ઢાટનો થડા. કોઈ 
કડેશે, એમાં એ સૃતો કયાં હરો, એનાં શેરાં છોકરાં ખેસતાં 
ઝુયાં હશે, માલના કોથળા રહતા કયાં થશે ? પણુ એ એમ 
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નહિ સમન્નય. જુએ છું સમજવું. ઓરડા વચ્ચોવચ માલના 
કથળાતી થપ્પી લગાવી દીધી એટલે પાછળ એક એરડી 
ખતી ગઈ. એમાં બૈરાં છોકરાં બેસે ઊઠે. ઓરડામાં દાખલ 
થતાં જમણે હાથે ડાંગર, કોદરા અને બાવટાની કોઠીએ ઊભી 
કરી દીધી, એટલે એની પાછળ રસોડું બતી ગયું, અને 
બાકીનો આગળ વધ્યો એ ભાગ આપણા શેઠની દુકાન ! 

આ ગામડાની દુકાનમાં ચે।ખા મળે દાળ મળે, માંદું મળે 
મર્યુ' મળે, તેલ મળે દિવેલ મળે, ગોળ મળે ઘી મળે, ચા મળે 
ખાંડ મળે, બીડી મળે તમાકુ મળે, અને ન્નેધ્તી હેય તો 
ડ'ગળી કે દીવાસળીની પેટી પણુ મળે, ટ્રકમાં, ગામડામાં 
વાપરવા જેગી બધી વસ્તુએ। મળે ! 

અમારે લાં રોકડ નાણાંને કાંઈ બહુ માન નહિ. પૈસા 
તો કેઈ મજૂરી કરતા હેય એવા મજૂર જ લાવે. બાકી તો 
લાખી આવે અને કહેશે, “રોકરકાફા, આ અડધી ડાંગરને 
ગોળ આપે. બાકી રહે એમાંથી અડધીનું તેલ અને અડધીની 
મારી બા ઢારુ છે*કણી આલેો.' 

રોાકરકાકા ત્રાન્ટવાતી દાંડી ઊં'ચી કરી ન કરી ને ડાંગરને 
કોડીમાં પધરાવે અને કડેશે, “ લે આ ગોળ, લે આ તેલ, અને 
આ તારી ખા હારુ છેકણી.' આપતાં આપતાં ગોળનું એક 

દડબું તેલમાં પડી જય તો ટોકરકાકા કહેશે, “ લઈ લે, લઈ લે, 

ગમે તો હારુ જ છે. ગોળને તેલમાં જ ખાવાનો છે ને !' 

બાબરિયેો! આવીને કહેશે, “રોાકરકાકા, આ કેોદરાનતી 
મગફળી આપોને? એ મગફળી એની ચાળમાં લેતો હૈય છે 
ત્યાં તો ચતુરી આવીને ખૂમ મારે છે, “રોાકરકાકા, મારા 
બાપા કહી ગયા છે, અધમણુ દૂ'દિયું આલે, હં ખેતરમાં 
“ઉ ૭ૂં તે એરવા લેતી «તઉ.' રોકરકાકા તાડૂકી ઊઠે છે, 
“તારે! બાપ ૨થાં ગયો છે ? અધમણુ ઠઢ્યાને શું કરવું છે ? 
ઉ ગયા વગ્છની તો એક પાઈ પણ ભરી નથી અને લાવે 
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લાવે! ફરતા દોડયા આવે છે. લઈ ન્ન આ પદર શેર હૂહિયું 
અને કહેજે તારા બાપને કે પૈસા ઝટ આપી જય. 

' ચવુરી સૂહિયું લઈ ને જનય છે ત્યાં તો બહાર નાયણુા 
ઢેડનો છોકરો બૂમ મારે છે, “ મોટા, એ મોટા, એક પૈસાનું 
તેલ આપોને ભાધસા'બ.' ટોાકર શેઠ એના નાના ભાધ ને કહે 

“સૂનિયા, જા તેલ આપ.' ચૂનિયો તેલની બરણી બહાર 
લઈ ન્નય છે અને કહે છે, “મેલ વાડકી હૈઠે.' પછી ખે 
પાવળાં તેલ રેડીને પૈસો ઉપાડી પાછો ફરે છે ત્યાં છોકરે 
ફરી ખોલે છે, “ મોઢા, ભેગાભેગો એક પૈસાને ગોળ હો 
આલતા જએ. નાનો શૅઠ બરાડી ઊંડે છે, “ એકહાથે માગતાં 
શું જભ દુઃખે છે? મેટા ધરાક થઈને આવ્યા છે તે !' 

એટલામાં ડાલલી વાધરણુ આવે છે. એણુ અડધી 
લાજ કાઢી છે, અડધું જ્નેતી “નય છે, હસતી ન્નય છેં અતે 
વાતો કરતી નય છે. “રોક કર્કાકા, અમારી વાડીબાડીયે ન્તેવા 
નથી આવતા? -ટકર્કાકા કહેશે, “ અલી, કાલે તું ચોળાની 
શીંગો આપી ગઈ, પણુ ખધી નાખા દેવી પડી. એકેએકમાં 
ઇયળ.' ડાલલી કહેશે, “એમ ચમ થયું, કાકા? તમારે હારુ 
તા વૈણી વેણીને લાવી'તી. એક પૈસાની છેકણી આલ તો !” 

તમે રોકરકાકાતે તો શાના જેયા હેય ! એમનાં રૂપરંગ 
પણ્‌ ન્નેવા જેવાં ગણાય. રે।કરરાકાના ડિલ ઉપર ડગલું 
તો કોઈક વાર એ ગામગામતરે જય ત્યારે « હેય બાકી 
તો, હમણાં છૂટી પડશે, હમણાં નીચે પડી જશે, એવું ટીલ્લુ 
પોચુ' ધોતિયું અતે એના ઉપર ચાંદીનો કોરો હોય. એ 
કટારો ન હેત તે તે કૈણુ જાણે રાકર્કાકાનું પેટ વધી 
વધીને કચાંય ઊંચું ચડી ગયું હોત ! ટોકરકાકા ડિલે ડગલું 
ભલે ન પહેરે, પણુ એમને માથે તેલ ઘીના ડાઘથી તરબોળ 
થયેલી કાળી બનાતતી રાપી તે! હેય હોય ને હેય. કાન 
ઉપર કલમ ખેોસી હેય, બાજુમાં ડબા ઉપર ચોપડો પડથો 
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હોય, અને ટોકર્કાકા ખૂમ મારે, “ અલ્યા !' આ વખત કપાસિયા 
ખહુ સારા આવ્યા છે. બિયાવું લઈ જવું છે તે ? ' 

ભૂદર કહેશે, “ શે ભાવ રાખ્યો, ટોકરકાકા ?' 

રાકરકાકા કહેશે, “ભાવ તો જે હશે એ લેવાશે. કાંઈ 
ધરબાર તો નહિ લૂટી લઈ એ. ' 

ટોકરકાકાને ત્યાં ગામના લગભગ બધા ખેડૂતો આવે 
જાય. ટેોકર્કાકાએ કોધના કયારડામાં ભાગ રાખ્યે। હેય, તો 
કોઈકના ખેતર ઉપર રૂપિયા ધાર્યા હેય; કેઇકેનું ધર લખાવી 
લીધું હોય, તે કે।ઈકેનાં કડલાં કાંબીં ઘરમાં બાંધી મૂડયાં હેય. 
કાંઈ નહિ તો છેવટે કોઈકેના ડોબાનું ઘી લેવાનું પણુ કાકા 
ભૂલે નહિ. 

મારા ગામના લેકે! ભણુલા નહિ, એટલે ટેો।કકરકાકાની 
આંખ તે જ એમની આંખ. ટોકરકાકા કહેશે : “ સાત પૈસાને 
ગોળ, ત્રણુ પૈસાનું તેલ, અઢી પૈસાની ખાંડ અને ચાર પૈસાની 
ચા. એટલે સાડાસોળ પૈસા થયા. નન, ચાર આના આપઝને.' 
“હારુ કાકા, હારુ. હાથમાં આવશે એટલે તરત આલી જશિ. 
કાલ ક્‌તિયો લાટમાં દાડીએ ગયે'તો. એના પાંચ આના 
આવવાના છે.” 

નાથો ભગત ધીમે પગે ટોકરેકાકાના ઓરડામાં આવે. 
થોડી વાર્‌ ખેસે. રોકરકાકા કહે એમ ચણાની ગૂણા। આડી 
અવળી ખસૅંંડે, બે ચાર્‌ લાકડાં ફાડી આપે, અને ઊભે! થતાં 
થતાં કહેશે : “ કાકા, એક ખે રૂપિયા ન આલે?” 

'શું ફરવા છે?' 

“ આ છોડીને એને હાહરેથી તેડવા આવ્યા છે તે એક 
કાપડું ને હલ્લો લેવાં'તાં. ' 

' કાલે આવજે. ' 

' કાકા ત્રણુ દિવસથી તો ફેરા થાય છે. અને કાલ તે 
છોડીને વળાવવી છે. કાલે આલે! તે। લાવું ફચારે ને કરું સું?” 
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“તારા આઠ તે! બાકી છે', કાકાનો અવાજ મોટો થવા 
લાગ્યો; “ આ વખતે તે' કશું જમા તે! કરાવ્યું નથી, પછી 
મારે આપવા કયાંથી ?' 

“ફાક, આ તમાકુ વેચી છે એના પૈસા આવવાના 
છે. એમાંથી તમારા ભરી જશ. આ એક કાભ કાઢો.' 

રાકરકાકા બરાડી ઊઠયા, * પણુ વ્યાજ જેટલું તો ભનેવું 

બઈ એ ને. 74 લઈ નન લઈ જવા હેય તો. લે આ ખે છે. 
ત્રણ કા પડશે; પછી કહેશે કીધું નડેતું. ' 
“કાકા, એમ શે પરોંચાય ?' 

“ તો મારે। ગગે કયાં કુ'વારે। રહી જાય છે ? મેલ પાછા.' 

ભગત કહેમે, “લાવે, લે લાવે. કાકા, પણ્‌ ખે દી 
મોડું થાય તે! વાજબાજ ચડાવશે નહિ.' 

“લે, વ્યાજ ખ્યાજ ચડાવશે। નહિ! તારે ખોલવામાં 
શું ગયું ? ડીક, પણુ વહેલો દ જજે, ' ભગતે રૂપિયા કાળિયાને 
છેડે બાંધ્યા અને ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યુ. 

દિવાળી આવી એટલે રોકરકાકા બધા ખેડૂતોની ડાંગર 
એક વખારમાં ભેગી કરાવે, અને ગાડાં ભરાવી ભરાવીને 
ઉમરેઠ રવાના ફરે. 

પછી રોકરકાકા હિસાબ કરી આપે: “જે તારા ૧૩૫ 
પઠેલાંના બાકી હતા, ૧૪।। ર્‌પેયાની તું ચીજભાવ લઈ ગતે, 
ર૦॥ તારા મહેસૂલ પેટે ભર્યા, અને ૨૭૬ વ્યાન્૮ થયું. 
એટલે બધા મળીને ૨૦૫% થ્યા. એમાંથી તારી ૮૦ મણુ 
ડાંગર આવી એના ૮૦ પોાણું ૬૦ ને ૮૦ દૂ ૧૬૦ એટલે '9૦ 
રૂપિયા થયા. એટલે તારે ખાતે હવે ૧૭૫% રહયા. નને 
આ વખતે તું ડાંગર બહુ થોડી લાવ્યો, ધરમાં કેટલી રાખી ?' 

દ્રરમાં તો વરહ દા'ડો ચાલે એટલીયે નથી.' 

“પણ તું આમ કરવાની તો દેવું શી રીતે ભરવાનો ? 
આ વખતે ચણા કેટલા ઓયાં છે ? ' 
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“ પાંચ વીધાંમાં. ' 

“પેલા વાંટાવાળામાં કે ? ' 

' હોવે. ' 

“ડીક, ત્યાં તો સારા ચણા। થવાના. નને સાંભળ, આ 
વખતે બધા ચણુા। આપી ન અને આ દેવું કાઢી નાખ. આમ 
ને આમ કૈટલેો તણાયા કરીશ? હમણાં તો હં પોતે પણુ 
નાણાભીડમાં છું. તમારા લોકોનું આવે કાંઈ નહિં અને લેવા 
ટાણું ચડયા ધેોડે ઊભા રહે ! અહી તે શું પૈસાનાં ઝાડ 
ઊગે છે ? ' 
ગામમાં ટોકરકાકા જ્યાં શય ત્યાં ગોદડું' પાથરીને ઊંચે 
બેસાડે. કાકા ખબોજ્ઞે નહિ એ પહેલાં તે! હ્રકાતી ચલમ ભરી 
આપે અને કાકા ધેર જનય એ પહેલાં તો દૂધને લોટો એમને 
ઘેર પહોંચતો કયો હેય ! 

તમે કહેશે, ત્યારે તો રોકરકાકા પ્રત્યે લોકોને ખૂબ 
સદ્ભાવ ! પણુ એ તો હું તમને કહું ત્યારે ખખર પડે. ટોકરકાકા 
ન કોય ત્યારે લેકે માંહેમાંહે શું ખોલે છે એ ખબર છે? 
“ઈ ટોર્કારેયો વાણિયો “૮ આપણુને ચૂસી ખાઈ ગયે છે. 
અહી' આવ્યો ત્યારે ખાવાનુંય ઠેકાણું હતું ? ' 

મૃળા બારેૈયો ખોલ્યો: “ અરે! ઈ આવ્યા ત્યારે એને 
મણુ બ'ટી તો મે આપી'તી. હાથે ખાંડીને ખેય ભાઈ બિચારા 
ર્‌।ટલે ટીપી ખાતા. આજે તે! ગામનાં અડધાં ખેતર એને 
ઘેર છે અને પાંડે ખે પૈસાનો જીવ છે એ જુદો. આ 
ડાકોરમાં ઈરેરી વર ચણાવ્યું તે આપણા પૈસામાંથી « ને !' 

ચ'દાભાઈ કહેશે, “ એણુ 7 આપણને લૂટ ખાધા છે. 
વ્યાજના ધે!ાડામાંથી ઊભા જ કચાં થવા દે છે ? એનું ધર 
ભર્યા જ કરીએ છીએ તોયે એ તે! લાવ લાવ ને લાવ ! પણુ 
લાવે તે કયાંથી ? દ આખો મળરી કરી કરીને મરી જધ એ 
છીએ. ચોમાસામાં ઢીંચણ હોંચણુ હમાણ્‌ા બહેડામાં કળી 


૭૧ સારુ' ગાસડુ' 


જઈ એ છીએ. તોયે કર્મે તો ખાવટાનેો રેટલે ને ભૈડકુ' ' 
અને ને નેં, ઈ તો વગર પરસેવે ધી દૂધ ખાય છે ને ! એને 
નાનો ભાઈ હમણાં આવ્યો છે. ન્નેચો ને? ખાસો છે ન 
હાથીના બચ્ચા જેવે ! ' 

રામા કહેશે, “એ તો. કરમમાં હેય એવું ભોગવવાનું. 
આપણે કરમે મજૂરી લખી છે ને એના કરમમાં ઘી દૂધ 
લખ્યાં છે. ' 

નાથે! ઊકળી ઊઢે છે ! શં પથરા કરમમાં લખ્યું છે | 
આપણે આપ્યા કરીએ પછી એ શું કરવા ન ખાય ? આપણામાં 
દૈવત હોય તે આપણી હજર માણુસની વસ્તીને લૂ'ટનારે છે “ 
કૅચાં ? હં તો દેખતે નથી. પણુ આપણે તો ઈ જ લાગના 
છીએ. આપણામાં સંપ કચાં છે ? ? ભાઈ ભાઈમાં લડવું અને 
નિંદા કરવી એ આપણુને આવડયુ' છે, કોઈ બાપ પાછળ કારજ 
ન કરે તો દાંતિયાં કરીને તૂટી પડીએ. પણુ કોઈ એમ નથી 
ઉંમજતું કે, કારજનું ખાધેલું તો કાલ હવારે નેકળી જવાનું છે. 
પણુ પોતાના જ ભાઈના ગળામાં વાછ્‌યાનો ભરડો ખેહવાનેા 
એમાંથી એ બિચારો જિદગીભર ઊબા નતહ થઈ હકવાને.” 

જેણું ભગત કહેશે, “ ડાહી વાત છે. આપણું જ આપણી 
નાતનું ઊંધું વાળ્યું છે. મહીં મહોંના કજિયા ઉપરાંત આપણુને 
બીજાં શું સૂઝે છે ? બીજી કેઈ પણ નાત જુએ, એમાં કેટલા 
ભણુંલા ગણુલા અને ઊંચી ઊ'ચા પાયરીએ ચડેલા હોય છે ! 
આપણી નાતમાં એક પણુ એવે! ભણેલો ગણુલેો હોય તો બતાવે. 
આપણે તો હૂકાના ગગડાટ અને અરીણુના કેફમાં પડચા રહેવું 
છે, દુનિયા ભલે ને જવું હેય ત્યાં જાય, આપણે તો પડયા 
છીએ તે પડયા છીએ. બાપદાદાતી જતન કરીને સાચવેલી 
આળસને પકડીને પડયા છીએ. પોતાની જાતને ઠાકોર ભાયડા 
કહેવડાવીને અભેમાન લઈ એ છીએ. પણુ હું તો કહું છું કે, 
એવું અભેમાન કોઇનું રહ્યું નથી ને રહેવાનું નથી., મતે તો 
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એમ લાગે છે કે, જો આમ ને આમ પડયા રહીશું તો આપણી 
કોમનું એક બુ'દ સુષ્ધાં નહિ રહે. આજ તો પેલા ભોઈ ને 
વાળ'દ તમારું ખાવાની ના પાડે છે. પણુ કાલ તો પેલો 
વાધરીયે ઊડીને કહેશે કે, તમારા કરતાં અમે ઊ'ચા છીએ.' 

ગોકળ મતાદાર કહેશે, “ડીક, પણુ હવે કરવું છે શું ?' 

' કરવાનું શું હેય ? આ જેતા નથી ? પાટીદાર, વાણિયા, 
ખામણુ બધા અવેર કરીને રહ્યા છે તો સુખ ભોગવે છે. 
આપણુય આપણાં કર્તક સુધારવાં જેઈ એ. હું તો કહું છું 
કે, આ વાણિયો લૂ.ટે છે અને બધાય લૃ'ટે છેં એ આપણાં 
ફરતકને લીધે જ. બાકી નેકીવાળા માણહને લૂ'ટનારો આ 
દુનિયામાં હું કોઈ તે જેતા જ નથી.” 

ર્ધાકાકા કહેશે, “ સાચી વાત છે. મારું કહેવું એમ થાય 
છે કે, આપણું આપણી નાતનાં ખધાં ગામનાં પ'ચ ભેગાં કરીને 
કાંઈફ બ'દોબસ્ત કરીએ. જે આ લગન મરણના ખરચ 
એઈછા થાય તો આપણુને વાણિયોય શું લૂ'ટવાનો હતો અને 
્રોઈયેય ચું કરવાનું હતું ? ' 

ખાતર ઉતાવળા ઉતાવળે બબડી ગયો, “ તમે કહો છે 
એ બધુંય સાચુ. પણુ મારું કહેવું એમ થાય છે કે, જ્યાં 
સુધી આપણાં છેયાં ખે આંકડા ભણશે નહિ, ત્યાં સુધી આપણું 
માથુ' ઊચું” થવાનું નથી. આપણુ ભણેલા નહિ એટલે સૌ 
આપણને લૃ"ટે છે, સૌ હલકા ગણે છે. એટલે હવે તો છારમાં 
માખણુ જય નહિ અને ફૂવડ કહેવાઈ એ નહિ એવું કરવું છે. ' 

આવે રેપ છતાં વાણિયો સામે! મળે છે ત્યારે તે 
બધા ઠાવકાર્ધથી વતે છે, મીડી મીડી વાતે! ફરે છે, ફારણુ દરેક 
એક યા ખીજે કારણે વાણિયાથી દબાયેલો! છે. 

આતો મે તમને એક જ ગામની હાટડીનું વણુન 
આપ્યું. પણુ ગામડે ગામડે આવી હાટડીઓ પડી છે અને 
ગામડે ગામડે આવી ચૂસખુનીતિ ચાલે છે. 
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ગામડા ઉપર આજકાલ પ્રભાવ પાડનારી વ્યક્તિએ 
હોય તો ખે છેઃ ગામનો વાણિયો અને થાશણુથી આવતો 
પોલીસ અગર તલાટી. પોલીસ કે તલાટી તો અમુક અમુક 
દિવસે જ આવે, પણુ વાણિયા સાથે તો ગામલોકોને ખારે 
માસતાં પાનાં પડયાં હેય છે. બિયાવું ન્નેધ્તું હોય તોપણુ 
વાણિયાને ત્યાં અને મીંડું મરચું લેવું હોય તોપણુ વાણિયાને 
ત્યાં. લગન કરવું હોય તોપણુ વાણિયાનું કામ અને કારજ કરેવું 
હે।ઢય તોપણુ વાણિયાનું. વાણિયો લેતાંય ચીરે અને દેતાંય 
ચીરે; વળી, ગામ અભણુ એટલે ગામની આંખ પણુ વાણિયો. 
માસરાની સાડાઆઠડસેોની વસ્તીમાં વાણિયાનો હિસાબ ઉકેલી 
શકે એવો એક પણુ નથી. માંડ સહી કરી ન્નણુ એવા ર૫- 
ર૦ છે. આ હાલતમાં વાણિયાની હાએ હા અને વાણિયાની 
નાએ ના, એવી ગામતી હાલત હોય એમાં શી નવાઈ ? 

વાણિયાની સ્થિતિ ન્નણીને તો કોઈ પણુ માણુસ આશ્ચર્ય 
પામે. કહેવાય છે કે, શેડ પ્રથમ ન્યારે માસરામાં આવ્યા 
ત્યારે પહેરેલ્ે કપડે અને રૂપિયા દે! હતી મૂડી લઈને આવ્યા 
ઉતા. આજે એમની પાસે ર્‌।. ૧૫,૦૦૦ ની મિલકત મનાય 
છે. એનો ધ'ધા આ માસરાની હાટડી સિવાય ખીન્ે કોઈ 
છે જ નહિ. આજે ગામના ખેડૂતો પાસે ટોર નથી ત્યારે શેઠ 
પાસે ૧૦ બળદ છે, ૪ ભેંસ છે અને પ વાછડા છે. લોકા 
પોતાનાં ધરનાં ઘર ગીરો! મૂકવા લાગ્યા છે, ત્યારે આ શેઠિયાને 
નામે ર્‌।. ૬૦૦ માં ૬ ધર ગીરો પડયાં છે. ગામના ખેડૂતો 
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ખાપદાદૂકકી ભોંય વેચવા ફરે છે, ત્યારે આ શેઠ ૩૮ વીધાં 
જમીન ભાગે ખેડાવે છે. આ ઉપરાંત હજ રૂ. ૭,૦૦૦ નું 
દેવું શેઠ ગામ ઉપર કાઢે છે. આ દેવાનું વ્યાજ ગણીએ 
તોપણુ એની વાષિક આવક રૂ1. ૮૦૦ ની થાય. આમ ગામનું 
ધન અને જમીન ઢસડાતાં ઢસડાતાં વાણિયાએ પાસે અને 
એની મારફત શહેરે।માં જવા લાગ્યાં છે. આ તો મેં ગામમાં 
રહેતા એક વાણિયાની વાત કરી. પણુ માસરા ગાસના ખેડૂતે 
તો ચુણુલ, થામણ્‌ા, ઉમરેઠ, ડાકોર અને એવા જ ખીન્ન 
આળજુખાજાના ગામના દસ ખાર શૈઠ શાહુકારતી સાથે સબધ 
રાખે છે. એ બધાનું મળીને ગામને માથે રૂ।, ૪૧,૦૦૦નું દેવું છે. 
આજકાલ ખેડૂતનું મોટામાં મોડું દુઃખ એવી દેવાદાર 
સ્થિતિ છે. દેવાદાર સ્થિતિ થવાનાં કારણુ। અનેક છે. એમાં 
લસ-મર્‌ણનાં વધારેપડતાં ખર્ચા, વ્યસન આદિ ખીજ ખોટાં 
ખર્ચૌ, ધીરધારપર્દદાતિ, મહેસૂલની રે।કડ માગણી, અને એ 
બધાંમાં વધારે કરનારી એવી એતી ગરીબ સ્થિતિ. ખેડૂત 
ગરીબ હોવાને કારણું જ વધુ દેવાદાર બનતો! કરય છે. 
હાલની સ્થિતિ એવી છે કૈ, વાણિયા માને છે કે, ગામ- 
લોકોએ અમને નવડાવી નાખ્યા, અમારાં લેણાં ડૂબવા ખેઠાં 
છે, લીધેલું પાછું આપવાની કૈઈની દાનત % નથી. સામેથી 
ખેડૂતા માને છે કે, આપણું જે કાંઈ મહેનત મજૂરી કરીને 
કમાઈએ છીએ એ ખધું દેવાં અને દેવાનાં વ્યાજને નામે 
વાણિયો આપણી પાસેથી ચૂસી ખાય છે. કોઈને કોઈ નો 
પરસ્પર વિશ્વાસ નથી. બ'ને એકબીજાને છેતરવા માગે છે. 
આમાં લાભ એકેય પક્ષને નથી. પણુ વાણિયા પાસે ખુદ્ધિ 
છે ને નાણાં છે. ખેડૂત પાસે અજ્ઞાન છે તે ગરીખાધ્ઠ છે. 
એટલે, છેવટે બધો માર તો ખેડૂત ઉપર ૬ પડે છે, એ 
આપણે ખેડૂત અને વાણિયાની હાલતી સ્થિતિ નનેઈ ને એક 
ક્ષણુના પણુ વિલ'બ વિના કહી શકીએ એમ છીએ. ખેડૂત 
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પણુ આ જણે છે. એમ છતાં, હન્નર જતનાં અપમાન વેડીને 
પણુ, અણીતને પ્રસંગે એને વાણિયા પાસે જવું પડે છે. છોકરો 
પર્‌ણાવવે। હોય કૈ છોકરી પરણુાવવી હેય અગર તે! માખાપનું 
કારજ ઉકેલવું હૈય, ત્યારે લાચાર બનીને ખેડૂતને વાણિયાનું 
શરણુ શે।્રવું પડે છે. અને આ તકને લાભ લઈ ને વાણિયે 
એને નમાવવેો હેય એટલે નમાવે છે અને સારી પેઠે નિચોવી 
નાખે છે. જમીન લખી લેવાય તો. જમીન લખી લે, ધર 
લખી લેવાય તો તેમ કરે; ઘરમાં કાંઈ સારું અનાજ હોય તે 
તે કબજે કરે અગર તો એકાદ ખે વાછડા છોડી “રય; અને 
કાઈ ન હોય તો છેવટે એના છેકરાને ખે પાંચ વર્ષ માટે 
ચાકર તરીક રાખવાનું પણુ લખાવી લે. 

ખેડૂતાની નાણા વિનાની અસહાય હાલતનો લાભ 
ગામડાના ધનધૂતા વેપારીએ પૂરેપૂરો ઉઠાવે છે. એમનામાંથી 
ભણુલા તો બહું ઓછા હોય છે. એટલે હિસાબકિતાબમાં, 
વ્યાજના દરમાં, ભાવતાલમાં અનેક રીતે એની ચૂસ ચાલે છે. 
વાણિયો આ ખેડૂતોને કઝ રીતે સકજમાં લે છે એનો એક 
દાખલો આપું. અમારે ત્યાં એક ખેડૂત છે : ખૂબ ગરીબ ને 
આળસને પીર. એની બૅરી મરી ગઈ. પાછળ કાંઈ કારજ 
કર્યા વિના તો કૈમ જ ચાલે? હું એને મળ્યો. મેં કલુ, 
“ભલા માણસ, તને જ ખાવાના તાકડા નથી ત્યાં આવા માઠા 
વરસમાં દેવાં કરીને કારેજનાં ખરચ કરવા કયાં જય છે ?ઃ 
આ વાત એને ગળે ઊતરી અને એણું ખચ બહુ ઓછું કરવાનું 
કખૂલ્યું. ન્તેકે આ એછા ખચતા વિરોધમાં એનાં કેટલાંક 
સગાંવહાલાં, ખોલાવ્યા છતાં, જમવા ન આવ્યાં. પણુ આટલા 
એઇછા ખચથીયે એતી શી દશા થઈ છે એ આપણુ જણીએ 
ત્યારે એમ થાય કે, ખોટાં ખચૌએ ખેડૂતોને કેવા મારી નાખ્યા 
છે. પણુ હું આ લખુ છું એ તો ખેડૂત કેવી રીતે વાણિયાની 
ન્નળમાં ફસાય છે તે બતાવવા માટે. 
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એક ભાઈએ કારજ કરવા માટે રૂપિયા પચીસનું સીધું ર 
વાણિયાને ત્યાંથી ઉધાર લીધું; દસેક રૂપિયા વાણિયાએ રોકડા 
આપ્યા; અને આમ આ પાંત્રીસ રૂપિયા બદલ એનું અડધું 
ઘર ગીરો લખાવી લીધું. ખેડૂતતી હાલત એવી હતી કે, 
પાંત્રીસ શપેયા તે તો શું પણુ પાંત્રીસ આના પણુ પાછા આપવાના 
એની પાસે ન હતા. કરારમાં વાણિયાએ એક લુચ્ચી કલમ 
લખાવી લીધેલી કે, અ ધર પાછળ હું જે કાંઝ ખચ કરું તે 
મૂળ ઘરમાલિકૅ વ્યાજ સાથે પાછું વાળવું. આ કલમને! લાભ 
લઈ એ મકાનને કાયમ માટે પોતાનું કરવાની પેરવી વાણિયાએ 
કરી. એણું ઓરડીનાં નળિયાં કાઢી પતરાં જડ'થાં, અતે એના 
ઉપર રૂપિયા ચાળાસનું ખર્ચઃ ચડાવ્યું. આ રીતે ર૫ ને 
બદલે ૭૫ થયા. એનું વ્યાજ વધતું ગયું એ જુદુ. આ વષે 
પેલો ખેડૂત કહે છે કે, વાણિયો મારી પાસે ૧૨૫ રૂપિયા માગે 
છે. હવે એ ઘર શી રીતે પાછું લેવાનો! આ તો મેં એક 
દાખલો આપ્યો. ખેડૂતોનું અજ્ઞાન અને વહેમોનો લાભ લર્ઠ 
એને ખાડામાં ઉતારી નાખ્યાના આવા અનેક દાખલા મળી 
આવ એંમ છે. 

અને દુઃખભરી સ્થિતિ એ છે કે, આ ખેડૂત પણુ એક 
એવી મનોલત્તિ સેવતો થનો છે કે, પાછળ જે થવાનું હશે તે 
થઈ રહેશે, અત્યારે તો જે મળે છે એ લઈ લેવા દે. એટલે, 
પાંચ રૂપિયા લઈ ને પોતે ૫૦ રૂપિયાનું ખેતર લખા આપે છે, 
એ પષ્ુુ એ ભૂલાં નય છે. એટલું નહિ, પણુ લીધેલાં 
નાણાં પાછાં આપવાની પખ એંતી દાનત નથી હોતી. દિવસે 
દિવસે આ નાપાક દાનત વધતી તનય છે. ગરીબાર્ષ ને ત્રાસ 
એને બદદાનતનો અને થૉધેોદ કરી મૂકયો છે. દેવાથી એ 
એટલો રીઢો થઇ ગયા છે કે, ભલે તે ગમે તેટલું દેવું વધે, 
આજની મુશ્કેલીમાંથી તો શઊગયા, એવું એ માનતો થયો છે. 
વ્યાજના વ્યાજ ચડીને દેડું એટલ્લું મોડું થઈ ગયું હેય છે કે 


સા-૬ 
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એ વાળી શકાય એવી હિંમત જ એનામાં નથી રહેતી. દેવું 
નથી ભરવાનો એમ કહે તો કાયદો અને વાણિયો બને એને 
ખાઈ જય એમ છે, એ ન્ેેઈને જ એ દેવાને ઇન્કાર 
નથી કરતો. પણુ એના મનમાં તો એ જ વાત રમી રહી 
હે।ય છે. 

આ રીતે આજતી સ્થિતિએ ખેડૂત પાસે એને ધર્મ 
અને શાખ બજ્ઞે ખોવડાવી નાખ્યાં છે. આથી ખેડૂત દસ 
શેર બિયાવું લેવા આવ્યો હેય તો વાણિયાનો એક નાનો 
છોકરો પણુ એને પાંચ ફેરા ખવડાવે. આથી ખોરી ખુશામત 
વધી છે. ખૅડૂત એક સ્વમાની અને શાખવાળે માણ્સ ગણાતે। 
તેને બદલે દિવસે દિવસે એ હડે હડે થતો કંગાળ અને 
ખેશરમ આદમી લેખાતો જય છે. આ સ્થિતિનો તુરતમાં 
અ'ત આવવે ન્નેઈ એ. નહિ તો પ્રજાના એક સવૌત્કૃણ વર્ગ 
સમા૦7તી તીચામાં નીચી પાયરીએ પહોંચવાનો અને એની 
અસર સમાજના એક પણુ અ'ગ ઉપર થયા વિના રડેવાની 
નથી. 

આટલી ગરીબાઈ છતાં ખારી મેોટાઈની શી વાત 
કરવી ! અમારા જ ગામમાં રજ ખાવું કયાંથી એવા પ્રશ્નવાળા 
એક ભાઈને અધમણુ વજનનો એક બિસ્તર દોઢેક ગાઉ 
ઊ'ચકી જવાનું કહેવામાં આવ્યું. બદલામાં ખે આના 
આપવાનું કહ્યું. આ એક કલાકનું કામ કહેવાય, પણુ એક 
કલાકના આવા ખે આના લેવા તે તેયાર ન હતે ! એવું 
પોટલું ઊંચકીને કૈૌણુ જય ? આમાં પોટલું 9'ચ#ીને પૈસા 
કમાવા એ હલકુ છે એ ભાવના હતી. અને સાથે સાથે 
એટલી મહેનત કોણ કરે એ ૬ત્તિ હતી. આ સ્થિતિને શી 
રીતે પ'ાંચવું એ એક અધરે। કોયડે। છે. 

આસ પીડાઈ રહેલો ખેડૂત પણુ આજે, ધમ'નું શિહ્ષખ 


ક કૂ 


તો ચું આપ પણુ પડેલા સમાજતી કટેવોને પોષે એવા 
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ગોરને બાર મહિને ખે ત્રણુ રૂપિયા આપશે; ભવેયાના હલકા 
ચૅનચાળા જેઈ ને આઠ આના રૂપિયો ફે'૪ દેશે; ભૂવા બાવા 
પાછળ ૧-૨ રૂપિયા ખર્ચશે; ચા હક્કા પાછળ ૫-૭ રૂપિયા 
ખચ શે; અજીણુ દારૂ પાછળ ૧૫-૨૦ ખચ શે; અનેં આવાં 
૦૪ બીજ પષણુ નકામાં ખર્ચ કરશે; અને તે ધર્મને નામે, 
વહેમતે નામે, ખોટી મોટાને નામે. ધમ કે ઇશ્વરમાં ન 
માનવાવાળા કહેશે કે, આથિક સ'કડામણુ આગળ માણુસ 
ધર્મ કે ઈશ્વર બધું ભૂલી ન્નય છે, ત્યારે હજુ આથી આર્થિક 
સકડડામણ કેવીક મુશ્કેલ જેઈએ છે? છતાં એ એના 
ધમનાં કા કર્યો કરે છે, એનાં દેવદેવીએને મરઘા પાડા 

વધેર્યા કરે છે, બ્રાહ્મણાને લાડુ જમાડયા કરે છે. ચોમાસું 
આવતા પહેલાં એને પોતાને બાવટાના રે।ટલાના વાખા 
પડે છે; એમ છતાં મહારા પાસે વહેંચવાનો છોકરાના 
ભારે।!ભાર ગોળ એ અચૂક વડે'ચે છે, દેવું કરીને પણુ વહેચૅ 
છે. આમાં ધર્મ તો સુકાઈ નથી જતો. «રર આ ધર્મં 
નહિ પણુ અધમ છે. પણુ પ્ર“ તો એને ધર્મ માને છે. 
ગેટલે આ થિક સ'કડામણુ ત્રશ્તની ધામિક વૃત્તિને મારી નથા 
નાખતી અથવા કાઢી નથી મૂકતી, પણ્‌ એન વકૃત કરી મૂકે 
છે, એમ કહેવું જે એ. આં વિકૃતિ થવાનું એક કારણુ 
એગતી પાસે સાચો ધર્મ સમત્નવનારા પણોચ્યા નથી એ પણુ 
છે. એમતી પાયે ધર્મ કોણ કેલાવે છે ? એટ આનાના પૈસા 
માટે ગમે તેવું માન અપમાન વેદવાનું #તખણુવા છતાં, પાંચ 
ગાઉ તનય એવે સ્કાર્થી ગોર, અષીષુ અને તમાકુનું મહત્ત્વ 
ગાનારા ભાટ ખારેટરા, ખોરી ખૃશામત કરી છાતીની કસ 
તાોડવાવાળા ભાંડ-ભવેૈયા, અને ચાનાં ખટેગાં મારે ધેર ધેર 
ભમતા ભૂવા બાવાએ. આ બધા એમતે ધમ આપવાવાળા 
છે. એમનો આપેલો ધર્મ કેવો હેય ? એ વિકૃત ન થાય 
તા બીજુ શું થાય ? આવી હાલતમાં ગામડામાં તીતિ કચાંથી 
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રહે? પ્રામાણિકતા કયાંથી આવે? લીધેલું પાછું આપવાનું 
કયાથી સૂઝે ? 

એટલે તો આજે ગામડે ગામડે શુદ્ધ ચારિટ્યના અને 
નિઃસ્વાથી જીવનવાળા સાચા સેવકોની જરૂર છે. ધર્મને નામે 
ધર ઘાલી ખેઠેલા વહેમો સામે જેકાદ પોકારીને પ્રજ્નને સાચા 
ધર્મને ચીલે ચડાવવાની «૪રૂર છે. 

જ્યાં નીતિ અને પ્રમાણિકતા જ જવા બેઠાં છે, શાખની 
ડિમત ખોવાઈ ગઈ છે, ત્યાં વચતપાલત, સમયપાલન કે 
સામાજિક કલ્યાગુતી ભાવનાની વાત જ શી કરવી ? નર્યો 
સ્વાથથ નાચી રહ્યો હેય ત્યાં એક બાટલી દાર માટે જોઈ ધાસની 
ગ'જ બાળી મૂજે, એકાદ રૂપિયા માટે ખાટી સાક્ષી પરી કેઈ ને 
સાત વષ જેલખાને પૂરી આવે, કે એવી જ બીજ નાની વાત 
માટે લેકનાં ખેતર ભેલાડે કે આંબા ગોડી નાંખે, એમાં ૨ર 
નવાઈ ? 

ક્રોઈ કહેશે 3, ફલાણી કમ ટેકીલી છે, મરે પણુ માંથુ 
ન નમાવે, વાઢી નાખે! પણુ નામ ન બતાવે. પણુ હું એ 
માનવા તૈયાર નથી. જે માણુસને સ્વાથે ધેરી લીધો છે 
એનામાં એવી ઊ'ચી ભાવન! ટકી જ ત શકે. જ્યારે મને 
જાઈ કહે છે કે, બારૈયા કોમ તો એવી કે વળે તો વહાણુ જેવી 
અને ખૂડે તો પથરા જેવી; એને હાથમાં લેનારે જેઈ એ; ત્યારે 
દ કહે ખં કે, એ જ બહુ બરી દગા છે તે! એને એનો 
પોતાનો એવે કોઈ ધમ નથી, કોઇ ટેક નથી. આજે આવીને 
%્રાઈ પ્ર્નસેવક એની પાસે કઈ મેટ! અન્યાય સામે જેહાદ 
પોકારાવી શકે, તો બીજ જ ક્ષણું કોઈ બદમાસ એકક દારૂની 
બાટલીથી એ જ જેઠકાદનતી બદગોઈ કરાવી શકે. આવી વ્યક્ત 
ઉપર્‌ કટલો! ભરેસેો રખાય? એ કયારે ખાડામાં નાખ એતી 
શી ખબર? આ તે! નાવિક વિનાના વહાણને દરિયામાં તરવા 
મૂકવા જેવું થાય. કાં તો એ સેકડો માઈલની મુસાફરી કરાવી 
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ર અને કાં તો પાતાળને તળિયે પહોંચાડે. સુકાની હેય તો 
ખડક આવે ત્યારે સુકાન ફેરવે ને! આ તો આંધળા માણુસ 
જેવી હાલત છે. સારું નરસું પારખવાનાં જ્ઞાન વિવેક નથી 
એટલે જેવો વાયરો વાય એમ વહે, એને પોતાની પરિ- 
સ્થિતિનું -- શક્તિનું -- સાચુ' તાન આપવું એ આજની પ્રથમ 
જરૂશ્યાત છે. એ જ્ઞાન આપ્યા પહેલાં અનગ્તાન પ્રજાને 

ઉપયે।!ગ કરવાની આશા કરવી એ પણુ એક ચૂસણુ છે અને 
અતિ હીન છે, કમ કે તેમાં મનુખ્યત્વનું અપમાન છે. મહા- 
ભયમાં પડવાનું જોખમ પડ ડવાની એ વાત છે. 

કોઈ જ્યારે મને કહે છે ક, બારૈયા કોમ બહુ ઝેરીલી, 
ખાને ખાદે એવી --સગા ભાષ્તું પણ્‌ માથુ વાઢે એવી છે 
ત્યારે દં કહું છું કે મતે એ આક્ષેપ વધારે પડતો લાગે છે. 
આપણામાં પાટીદાર ક બ્રાહ્મણ વાણુયામાં કચાં એવા દાખલા 
નથી મળા આવતા ? આપણી કુટિલતા ઉપર ચાલાકીનો પડદો 
હેય છે, એટલે એ એઓઈછી નજરે ચડે છે. બાકી ઉજળિયાત 
ચું કે પછાત શું, બન્તેમાં મને સારા નરસા અનુભવે 
થયા છે. 

કોઈ પણુ એક કમ વિષે અસુક અભિપ્રાય બાંધી લેવે 
એ ૦૮ હ તો અજગર માનું છું. માખ્સનો જેવે। ધો અને 
જેવી પરિસ્થિતિમાં તે મુકાય છે તેવી તેની ઉપર અસર યાય 
છે. મારા ગામની ક ગાલિયત, અગાન અને સ્વાથપરાયણ 
અધ્વા્ગાતિ વિષે મે* અહીં વગન કયું“. પષગુ એ જ ગામમાં 
કઈ પણુ જતના સ્વાથ વિના, સદ્જત્તિથી પ્રેરાઈ નેં મારે 
માટે એમાંના કટલાક કવા ધસમાયા છે એ મે મારા વસવાટ 
વિષેના પ્રકર'ગૂમાં જણાવ્યું છે. કોઈ એવો અભિપ્રાય બાંધે કૈ 
આ ગામ સ્વાથ છે અગર બારૈયા કોમ સ્તાથા છે, તે હં 
કદ કે એ બન્નેને અન્યાય થાય છે. દુઃખ અને દયાથી હાલી 
ઊઠનારું માનવહુદય જે બધામાં છે એ જ માતવહેદ્ય આ 
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શરીરમાં પણુ પડયુ' છેં. માત્ર એમની પરિસ્થિતિ અને 
સ“નેગોએ એવી માત્રામાં વધારે। ઘટાડે ટયો છે. 

ચાલુ અનિજ રૃ્ઢિઓએ ખેડૂતને એવે! ગુલામ બનાવ્યા 
છે કે, એ ર્‌ઢિએ એનું સત્યાનાશ વાળી રહી છે એતી પણુ 
એને ખબર્‌ નથી પડતી. ખેડૂત આથક દણ્િએ ક'ગાળ 
ખનતો નય છે એટલેથી “« આ નથી અટકયુ'. પણુ એ 
માણુસ મટવા લાગ્યા છે. એક માનવી તરીકેનું એનું સ્તમાન 
એને વેચવું પડે છે. ખાટી ખુશામત, લાંચરુશવત અને બીજ' 
ન કરવાનાં કામો આ હીત દશા એતી પાસે રાવે છે. એ 
ખેતી ઉપરતે, ઈશર ઉપરનો! અને માનવજાત ઉપરનો વિશ્ાસ 
ખોવા ખેક્ે છે. અરે, પોતાની #નત ઉપરનો વિશ્રાસ પણુ 
એણુ ખોયો છે! 

પ્રામાણિકતા અને ટેક જેવી વસ્તુએ એને બતાવટી 
લાગવા માંડી છે. આ સ્થિતિમાંથી ખેડૂતને ઉગારવે હેય 
તો એના દેવાતા પ્રશ્નને એક ક્ષણના પન વિલ'બ પિના હાથમાં 
લેવે। જનેઈ એ. 

ત્યારે આ સ્થિતિનો તાત્કાલિક ઉપાય શૈ ? વાણિયાને 
ગામમાંથી કાઢી મૂકવે। ? એ પણુ આર૮તી સ્ર્થાવેમાં શકય 
નથી. ખેડૂતને સરકારભરતના પૈસા લે॥ માટે વાણિયા પાસે 
જ જવાનું હેય છે, સારા નરસા પ્રસંગ ઉકેલવા માટે 
વાણિયાની ૦૬૮ મદદ લેવી પડે છે. આવે પ્રસગે એ કયાં 
જાય ? એ સગવડ ઊભી થયા પડેલાં વાશગિયો કદી તીકળવાને। 
નથી. આ કોયડાનો ઉકેલ મને એક જ લાગે છે અનં તે 
સરકાર તરફથી દેવા-તપાસ-સામિતિ :1મવી અને વાજબી હેય 
તે દેવું રામી બીજું રદ કરાવવું) અતી સાથે સાથે જ કરી 
આવી દેવાદા? સ્થિત ઊબી ન થાય એવી લૅવડદેવડની સગવડ 
પેદા કરવી. ગામડાના ખડુતના દેવાનો પતિયાસ બહુ રમૂજી 
હોય છે. મા પાછળ કાર૦૮ કરવા ૨૫) ૩, લીધા હેય એમાંથી 
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૧૫૦ થાય. આમાં અનાજ વગેરે આપીને ૪૦-૫૦ તો ભરી 
દીધા હેય તોય ૧૦૦ અને એનું ચાલતુ વ્યાજ તો ઊભાં ને 
ઊભાં જ હેય. ખેડૂત આવાં દેવાં ડયારે ભરી રહે અને 
કયારે છુટકારાનો દમ ખેચે? એટલે આવી બાબતમાં તે! મૂળ 
રકમનું ભરણું થઈ ગયું હેય તો બાકીની બધી રકમ ર૬ 
ગણાવી ન્નેઈ એ. જ્યાં મૂળ રકમનું ભરણું “૮ ન થયું હોય ત્યાં 
વાજબી રકમ દર્‌ાવી આ સમિતિએ ખેડૂતને હપતા નક્કી કરી 
આપવા બજ્નેઈ એ અતે એ થપતા પણુ ખેતરમાંથી ઊપજેલા 
પાકના સ્વરૂપમાં શાહકારને નિયમિત રીતે મળ્યા કરે એવે 


જુ 
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ખદોબસ્ત કરવે। જેઈ એ. અહીંયાં પણ પાછો મૂળ રકમનો 
ઝધડે પડવાને, કારણુ મોટા ભાગના શાહકારે। વ્યાજ ઉમેરીને 
નવી રકમને મૂળ રકમ જેવી જ બતાવી દેતા હેય છે. 

ખીજ બાજુથી લસમ્નમરણનાં ખચની રકમ પણુ સરકારે 
દેરાવી આપવી જ્નેઈ એ. એ દરાવેલી રકમથી વછુ ખચ 
કરનાર સામે કાયદો ઊભો રાખવો જેઈએ. આની સાથે 
“7 અમલદારે। તેમ જ ગ્રામસેવકોએ પ્રન્નને આવા કાયદાનું 
મહત્તત સમળવી ખોટા ખરચાઓમાંથી ઊગરી જવાનું જ્ઞાન 
ફેલાવવું રહું. આજે પ્રજ્ન અજ્તાન છેં. અઝાન અને વહેમને 
કારાણું એ જ્યાં જ્યાં ખાટા ખર્ચા કરતી હેય ત્યાં ત્યાં એને 
અઢકાવવી ન્તેઈ એ. અને એ અટકાયત માત્ર કાયદાથી નહિ 
થાય; કાયદા સાથે પ્રશ્નને સાચી કૈળવણી મળવી ન્ેધ એ. 

શાહુકાર અને ખેડૂત વચ્ચેનું વેમનસ્ય ટાળવું હોય અને 
ચુસાઈ રહેલા ખેડૂતને ઉગારી લેવો હેય તે! ઉપર પ્રમાણે 
કાયદો અને જ્ઞાન ખન્ઞેના ઉપયોગ થવો જેઈએ. ન્યાં 
ગામલોકો વધુ કેળવાય ત્યાં તો ભવિષ્યમાં “ સહકારી ભડાર' 
પણુ ગામલે।[કે। ચલાવી શકે, અને સહકારી ભ'ડાળ પણુ જમા 
કરી શકે. પણ્‌ એ શક્તિ એનામાં આવે ત્યાં સુધી તો એને 
વાણિયાની જરૂર પડવાની. સરકારે વાણિયાની નીતિ ઉપર 
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પણુ કાયદાનું દબાણુ મૂકવું જોઈ એ, જેથી એ કશા ગેરવાજખી 
ગોટાળા ન ચલાવ્યા કરે, આજે તો સાણુસામાં સપડાયેલા 
ખેડૂત પાસે એ દોકડેા વ્યાજને બદલે પાંચ અને દસ દોકડા 
પણુ લે છે. પણુ એ એવી ચાલાકીથી કે ન્યાયની કટમાં 
ઊભા થવું પડે તો એ કાયદાની ચુ'ગલમાંથી આબાદ રીતે 
છટકી જઈ શકે. 

આ બધે વિચાર કરતાં, કાયદા વગેરે ખેડૂતોને જરૂર 
રાહત આપવાના; પણુ સાચો રસ્તો તો પ્રજકેળવણી જ છે. 
અને તેમાં લેવડદદેવડને હિસાબ સમજવાનું સ્ાન એક કાંતિકારી 
શક્તિ બને એમ છે. ગૂજરાત વિદ્યાપીટ્તી ખેડૂતના ચોપડાની 
કલ્પના આવી શક્તિ નિપજવવામાંથી હતી. પ્રોઢ-કેળવણી 
ને નામાને શીખવી દે તે! ખેડૂતના અન્તાનતે કારણુ વાણિયો 
જે કબાડાં કરે છે તે તો અટકે જ. અને તેમાંથી ખેડૂતના 
માનસમાંથી કાંતિતી ચિનગારીએ જર૩ર્‌ ઝરે. 
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આવક અને જનજવક 


કોઈ પણુ પ્રજન સુખી છે કે દુઃખી એ એની આવક- 
જવકનાં સાધનો કેવાં શુદ્ધ અતે કેટલાં સષ્ધર છે એની ઉપર 
આધાર રાખે છે. આજે આપણા દેશમાં પશ્ચિમનો પવન 
ફૂ'કાયો છે એની સાથે જાવકના અનેક માર્ગી ફાટી નીકળ્યા 
છે; પષુ આપણી ગુલામીને કારણે આવકના રસ્તા તો જે છે 
એ પણુ વધુ સાંકડા અને મુશ્કેલ બનતા જય છે એટલું જ 
નહિ, પણુ આપણે ત્યાં ધર્‌ કરી રહેલું અજ્ઞાન પણુ આપણી 
તૂટીકૂટી આવકને અનેક રીતે વૈરણુછેરણુ કરી રહ્યું છે. આપણા 
વહેમો, આપણી કુટેવો, આપણાં રૂલ્ચિસ્ત રિવાન્ને અને આપણી 
દેવાદાર સ્થિતિએ ખેડૂતોનું કેવું સત્યાનાશ વાળી નાખ્યું છે તે 
આ સાથૅ આપેલા મામરા ગામતી આવક-જવકના આંકડાઓ 
ભ્નેતાં જણામે, ને તેથી કાઈ પણુ સમજુ માણસતી આંખ 
ફરી જશે. 

આ આંકડા ઈ. સ. ૧૯૩૬-2૭ ની સાલના છે, અને 
ખેડૂતોને ધેર ધેર ફરીને એ એકડા કરેલા છે. કટલાક ખેડૂતે 
કાંઈક લાભ થશે એમ માની આવક એોછી બતાવે અને ખચ 
વધારે બતાવે; તો કોઈક વળી કોઈ પણુ જાતના આંકડા 
આપવાની જ ના પાડે. આવે વખતે એમતી ખીજ 
પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને સાચા આંકડા ગેોદવવાને પ્રયત્ન 
કરેલો છે. 

ગામની કુલ વસ્તી ૮૭૯ છે. એમાં ૪૩૬ પુરુષા અને 
૪૪૩ સ્રીએ છે. બધાં મળીને ગામમાં ૧૫૨ ધર્‌ છે; 
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સારુ ગાસડુ 


એમાં ૧૦ હરિજનનાં, ૧ એડનું, ૧ વાણિયાનું, ૧ વહેરાનું, 
ક ક. જ ને ₹ અ 

૧ કલાલનું, અને બાકીનાં ૧૭૯ બારયા કોમનાં છે. આ 

૮૭૯તી વસ્તીમાં કાંઇક લખી વાંચી જણું એટલું ભણેલા માત્ર 


૩૮ છે. 
સધ્સરા ગાસની ૧૯૩૧-૩૭ ની આવડ 

૧. ધાસ અને આંબા સિવાયના ખેતરાળુ ર્‌. 
પાકતી આવક ૧૬,૫૦૦ 
૨. ખેતી સિવાયની બીજી મનળૂરીમાંથી ૨,૫૦૦ 
૩, આંબાની આવક ૫૦૦ 
૪. પૃમડી વીશી તેતી આવક ૧,૦૦૦ 
પ. ઘી વેચ્ચું તેતી આવક 2,૫૦૦ 
૬. ગદર વીણ્યો તેતી આવક ૪૫૦ 
9, ઢોર વેચી નાણાં કર્યા [9૫૦ 
૮. જમીન, ઘર તથા જણુસા ગીરે। મૂક ૧,9૫૦ 
€. કૂવાના પાકતી આવક ૫૦૦ 
૧૦. મુખી રાવણિયાના પગાર ૨૫૦ 
૧૧. હાટડી માંડી તથા શાકભાજી વેચી ૧૦૦ 
૧૨. બીજ પરસૂર્ણુ આવક ૪૦૦ 
મુલ આવક : ર૨ે૭,૦૦૦ 
એટલે ધર દડ સમરેરાશ આંવક ર, ૧૫9૭-૦-૦ 
જખ દીડે સરેરાશ આવક રૂ. ૩૦-૦-૦ 
અતે એક દિતિસની જણુ દી& સરેરાશ આવક રૂ. ૦-૧-૪ 
ગામ માથે બધુ મળીને દેવું ર્‌ે. ૪૦,૦૦૦ નું ઠે 
આ દેવાનું વ્યાન૮ વષે દહાડે રૂ. ૫,૦૦૦ થાય 
ધર દી& વ્યાજ રૂ. 22 થાય 


અને જણુ દીઠ વ્યા9/ રૂ. ૬ થાય 


આવડે અને ભાવક લ્જ 


સાસરા ગપ્સની ૧૯૩૧-૩૭ ની જવડ 


રૂ. 
૧. ખાધાખચ તથા..માંદું મરચુ વગેરે ૧૮,૫૦૦ 
૨. કપડાં, જેડા તથા ખીજ પરચૂરણ વસ્તુએ ૨,૫૦૦ 
૩. હોર માટે ધાસ ખરીદ્યુ' ૩૫૦ 
૪. મહેસૂલ ભયું' ૨,૧૦૦ 
( અડધું મુલતવી રહ્યું છે એટલે આવતી સાલ 
બાકીના ૨,૧૦૦ ભરવાના ) 
૫. હેર ખરીદ્યાં ૩૫૦ 
૬. ભે'સ માટે કપાસિયા ખરીઘા હ 
૭. મહેમાન ખચ ૫૦૦ 
૮. બિયાડું, નીંદામણુ તથા હળલાકડાંનું ખચ ૧,૨૦૦ 
૯. ખીનનં ખેતીખચ 5૭૦૦ 
૧૦. બીજું પરચૂરણુ ખચ ૪૦૦ 
૧૧. દેવાનું વ્યાજ ૫,૦૦૦ 
૧ર. અણીણનું ખર્ચ 2૦ 
૧૨. ચાનું ખર્ચ ૭૫૦ 
૧૪. તમાકૃનું ખચ હ 
૧૫. દારૂ ખરીદ્યો ૧૫૦ 
૧૬. કાક ક મા મહડાં વાપર્યા ૫૦ 
૧૭. કોર્ટ કચેરીનો ખચ ૮૦૦ 
૧૮. ઝાડ કહાવ્યાં તથા માનતાએ। માની ૩૦૦ 
૧૯. લમપખમચ ૨,૦૦૦ 
ર૦. મરણ પાઇળના કારજનું ખર્ચ ૦૦ 
કુદ જાવક 2૭,૩૦૦ 
ધર દીદ સરેરાશ ખચ રૂ. ર૪૨-૦-૦ ચયુ. 
જણ્‌ દીઠું સરેરાશ ખચ રૂ. ૪૨-૦-૦ થયું. 


અને રે।જનું જુ દીઠ સરેરાશ ખચ ર્‌. ૦-૨-૦ થયું. 


૧૦ 


આ વર્ષ ગામની ફલ ખોટ અગર દેવું રૂ. ૧૦,૦૦૦ થયું 


«૨ સપ્રુ' ગપ્મડુ' 
૧૯૩૭-૩૮ સાલના ખેતરાછી પાકની આવડને। કેડે 


બિલકુલ આવક ફા. ૧૫ રૂ. .૫૦ રૂ।. ૧૦૦ 
નહિ એવા નીચે નીચે તીચે 
ર્‌ ૯ ૫૯ ૫૭ 
રા. ૨૦૦ નીચે ફૂ. ૫૦૦ નીચે રૂ. ૮૦૦ નીચે 
હ દ વૈ 


હવે હું આવક અને નવકના દરેક સાધનની વિગત 
ટૂકમાં આપી ન્નઉં છું. આવકની વિંગત : 

૧, આ વષે શરૂઆતમાં વરસાદ બહુ એછે પડયો, 
તેથી અહીંનો મુખ્ય પાક ડાંગર ગયે, બીન્ન પાક પણુ 
સારા નહતા જ. ત્યાં વળી હિમ પડયુ' અને ખૂબ નુકસાન 
થયું. આથી આ વષની પાકતી આવક બહ ઓછી થષ 
આ પહેલાંનાં ખે વર્ષ આના જેવાં કૈ જેટલાં નબળાં નહિ. 
પણુ નબળાં તો! ગયાં જ હતાં. એટલે આગલા વષની તાણુ 
પણ્‌ કામ કરી રહી હતી. 


ર. જે આવાં વર્ષોમાં ખેડૂતોને આજુબાજુના લાટાની 
મજૂરી ન મળી છેત, તો એમતી દશા ૨ થાત એ કલ્પવું 
મુશ્કેલ છે. “કારણ, એમને જે કાંઈ રોકડ નાણું નઈ એ 
એ આ મજૂઝમાંથી જ સેળવવાનું હતું. વર્ષ નબળુ હોવાથી 
શાહુકારોએ પણુ ધીરધાર અંધ કરી હતી. આથી કેટલાક 
ખેડૂતોએ પેતતાનું કપડાંનું તથા પરચૂરણુ ખચ તે મજૂરીમાંથી 
કાઢયું, પણ સરકારનું મહેસલ સૃષ્ધાં કોઈ કોઈએ તો 
મનૂરીમાંથી મેળવ્યું. સરકાર તરફથી ગામ નજક કાંધકે 
કામધધે ખોલવામાં આવે એવી અરજ કરવામાં *વી હતી, 
પણુ કોઈ જતને કામધંધા ખોલવામાં આવ્યા નણેતે. 

2, પાણીની અગવડને કારણે અહી આંબા બહુ ઓછા 
ઉછેરી શકાય છે. એમ છતાં નાના મોટા મળીને ગામમાં 
«૧ આંબા છે, જેની આવક રૂ।. ૬૦૦ થઈ. 


આવક અને જાવડ લર 


૪. આજુબાજુના લાટામાં કપાસ વિણાઈ ગયા પછી 
ખેતરો ભેલાડવામાં આવે છે. એ વખતે જે પૂમડી રહી ગઈ 
હોય તે ગરીબ લેકે! વીણી આવે છે, અને એમાંથી કાંધકે 
મેળવે છે. દરેક વષે આટલી પૂમડી નહેતી વિણાતી, પણુ 
આ વર્ષની આથિક ભીડતે લીધે લોકોએ ખૂબ મજૂરી કરી. 
અમારા ગામે આ વખતે ૩૧૦ મણુ પૂમડી વીણી અને એમાંથી 
રૂ।. ૧૦૦૦)તી આવક થપ્ુ. 

' પ. સાસરા ગામમાં કુલ ૬૦૦ ઢોર છે. એમાં ૨૧૧ 
ખળદ, ૮૭ વાછડા, ૧૩૦ ભે'સ, ૧૧૪ પાડી, ૩૩ પાડા, 
ર૦ ગાય, ૩ વાછડી અને ૨ ઘેડી છે. ઢોર ઉછેરવામાં 
ગાસલેકોના બે હેતુ હોય છેઃ: એક તા નાના ખસી કરેલા 
વાછડા સાંધામાં ખરીદી મોટા થાય ત્યારે વેચવા, એટલે વચ્ચેના 
અ'તરનોા નકે। મળે. એ ૦૮ પ્રમાણુ ભાગે ટોર લાવી પાલવવું, 
આ બીજી બાબતમાં મે।ટે ભાગે એ છેતરાય જ છે. એમ 
સમન્ને કે વાણિયો ર્‌।. ૨૦ નતી એક પાડી ખેડૂતને ત્યાં ભાગે 
બ'ધાવે છે. તો એ એવી શરત કરવાનો કૈ, પાડી વાય પછી 
એની કમત કરવી, અને એ નવી કમતમાંથી મૂળ રકમ બાદ 
કયો પછી અડધા ભાગ ખેડૂતનો. આમાં બને'એવું કે ખેડૂત 
૪ વર્ષ પાડીને પાલવે પછી એ વાય. વાયા પછી ખે ચાર 
દિવસમાં જ વાણિયો પોતાની ભેસ લેવા આવી પહોંચવાને।. 
પોતાના વળના «૪ ખે ત્રણને ભેળવીને એ ભે'સતી પ'ચ- 
કિ'મત હરાવવાનો. માનો કૈ કિમત બહુ વધારે અંકાઈ, એટલે 
જે રૂ. ૬૦ અક, એમાંથી રૂ. ૨૦) મૂળ [ેમેત બાદ જવાની. 
બાજી રહ્યા ૪૦ અડકે ૨૦ રૂ।. ખેડૂતના હાથમાં મૂકીને વાણિયો 
તાજી ૬૪ વાયેલી ભેંસ તથા બચ્ચુ' લર્છ ને ચાલતો થવાને. 
વધારામાં ખેડૂત પેલા નાના બચ્ચાને ઊંચફીને વણ્યાને ગામ 
એને વેર્‌ મૂકી આવે એ નકામાં. આમાં બાર મહિને પાડીની 
પાલવણી રૂ।. ૫) ખેડૂતને મળી. કુલ રૂ. ૨૦) મળ્યા એને 


કજ સર્‌ ગામડુ 
ખદલે રૂ।. ૫૦ ની તે એણું ચાર વષમાં ચાર ખવડાવી દીધી 
છુશે. પણુ ચાર વેચાતી નથી લાવવી પડતી, એટલે એ એને 
નથી ખટકતું કે નથી સમન્નતું. વળી ચાર વર્ષ સુધી ઢોરને 
ચારવું, માવજત કરવી, એ ખધાનું શું? પણુ આ કરોય 
વિચાર કર્યા વિના કે દૂધ છાશનું ટીપુંય પામ્યા વિનતા માત્ર 
રોકડા ૨૦) ર્‌।. હાથમાં આવે છે, એટલે એ સ'તોષ માને છે. 

આ જ પ્રમાણું ભેસ ફરી વાય ત્યાં સુધી દૂઝેલી રાખવામાં 
પણુ ખેડૂતને ખોટ જ હોય છે. પણુ પેલા કરતાં આ કાંપકે 
સારું. વાણિયો પહેલેથી ૦।। મણુ ઘી આપવું એવી શરત 
કરીને ખેઠે। હોય છે, એટલે એ ના મણ્‌ ઘી તો એણે ગમે 
તેમ કરીને વાણિયાને ત્યાં પડંચતું કરવું પડે જ. માતે ક 
ભે'સતી કિમત રા. ૫૦) છે, તો એનું દોઢ વર્ષનું વ્યાજ રા. 
૯) થાય (દોકડાની તેરીખે ગણુ તો ). પણુ આ પોણા મણ 
ઘીની કિમતના એને એછામાં એછા ર્‌।. ૧૫) મળે. એટલે 
વ્યાજ કરતાં રૂ।. ૬) વધારે આવ્યા. અને રે ટર્ન પાલવવાની 
મુસ્કેલી ગઈ. ભેસનું બચ્સુ' ખેડૂતને પાલવવા આપે છે. 
માના કૈ પાંચ છ વષે એ જેટડીને ર. ૪૦) માં મૃલવી તે 
એમાંથી વાણિયાને બીશ્ન રૂ. ૨૦) મળે. 

આમાં ખેડૂતને લાભ એટલા કે, કોઈ કોઈ વખતે એ 
વાણણિયાને ઘી ન આપવા «૮ ને પોતાની અડીએ[પટી કાઢી 
શકે. અને હા, છોકરાં છાશ અતે કોઈ કે વખતે વી દૂધના 
છાંટા ભેગાં થાય એ વાત સાચા. 

હાલમાં ગામમાં ૧૨૮ બેસ છે. એમાંથી 3૨૬ મણ 

ઘી ગામે વેચ્યું અને રૂ।. ૨,૫૨૦ ગામમાં આવ્યા. પણુ 
ક કપાસિયા વગેરે ખૂવડાવ્યું એનું ખર્થ તો પાછું આ 
આવકમાંથી બાદ કરવું પડર. 

૬. ગામતી આળજુબાળુ બાવળી છે, એટલ ગામના સાવ 
ગરીબ લોકોને જ્યારે મજૂરી પણુ મળતી બ'ધ થાય ત્યારે આ 


અપ્ષક અને જાવક લ્ય 


ખાવળીનું શરણું લેવાનું હોય છે. સરકારી બાવળ એટલે વાઢીને 
વેચી તો શકાય નહિ, નહિ તો આજ સુધી બીચારી એ 
ખાવળી રહેવા પણુ ન પામી હોત, આખો દિવસ બાવળીમાં 
આથડીને કોઈ ડોશી ક છોકરું શેર દોઢ શેર ગુંદર વીણી લાવે. 
આ શેર ગુ'દરને બદલે એને ગામને વાણિયો ચાર અગર પાંચ 
શેર કાદરા આપે અને આ રીતે એનું દનિયું તીકળે. આ 
વખતે આવે! ૪૨ મણ ગુ'દર ગામમાં આવ્યો એમાંથી ગામને 
૨।. ર૫૨? નો. લાભ થયે. 


9, નંબળા વરસને કારણ કેટલાકને પોતાનાં ઢોર પણુ 
વેચી દેવાં પડયાં. “ ખેતી અથકતી હોય તે ભલે અટકે, પણુ 
અત્યારે તો ખાવાનું જેઈ એ.' આમ રૂ. ૭૮૮॥ નું પશુધન 
ગામમાંથી દૂર થયું. 

૮ એ જ પ્રમાણું કેટલાકને «7મીન ગીરે। મૂકવી પડી. 
કા્ઈએ ધર ગારે। મૂકીને પોતાનું ટડ ચલાવ્યું તો કેઈ કે 
જણ્સો મરી, બધી મળીને 2૮ વીઘાં “/મીન, ૧ ધર, ૨ 
હાંસડી અને ૨ જેડ કલ્લાં રા. ૧,'૦૫૭માં ગીરે। મુકાયાં, 

૯. આ ગામની સીમમાં કૂવા તા ૮-3૦ છે. પણુ 
એમાંના ધગાખરા અવડ છે. અ! વખતે સુકવણાથી ડરી 
કેટલાકે કૂવા પાછળ મહેનત કરી અને ચાર કૂવા ઉપર ડુ'ગળી, 
બઢાઢા, મરચાં, રીંગણાં એવાં શાકભાજી થયાં. એમાંથી 
ગામમાં રૂ।. ૪૦૦ આવ્યા, 

૧૦. ગામના મુખીને વાધષિક વેતન રૂ।. ૭૫નું મળે છે. 
ગામમાં ખે રાવણિયા છે. તેમને દરેકને માસિક પગાર રૂ. 
૮ મળે છે. એટલ સરડારી પગારતી આવક ગામને રૂ. 
ર$'9તી છે. આ ઉપરાંત જૂના વતનના ૮-૧૦ રૂપિયા બીજ્ન 
મે ત્રણુ વચ્ચ વષે વષ મળે છે. 

૧૧. ગામના એક ભાઈએ નાની હાટડી માંડી જ્નેઈ. 
બે «૮ણુ ઉમરેઠથી રૂપપિયારેડાની શાકભાજી લાવી ગામડાંઓમાં 


હડ મારુ ગાસડુ 


ફરી વેચતા અને દહાડા કાઢતા. આ આવફ ર્‌. ૧૧૦ની થઈ. 

૧૨. પરચૂરણુ આવક તે। વણુશિયાની, પીલવાની ક 
સરગવેલતી થાય છે. બિયાં ઝૂડી કાઢી પિલાવે એનું પિલામણુ 
આપવું પડે. આ સિવાય આ તેલમાં ખીજાં કાંઈ ખર્ચ 
નથી થવું. 

આજે અમારા ગામનું દેવું આશરે ૪૦,૦૦૦ ર્‌।. છે. 
આમાંનું વાજબી કેટલું છે એ તો તપાસ થાય ત્યારે જ 
માલૂમ પડે. 

હાલમાં કટલું કૈટલું દેવું કેટલાને છે એ નીચેના કેઠાથી 
જણાશે. 

રેવાદાર કુડ'બે 


દેવું બિલકુલ નહિ એવાં ૯ 
ર।. ૫૦થી ઓછું એવાં ૧૨ 
ર।. ૧૦૦થી ઓછું એવાં ૧૭ 
રૂ।. ૨૦૦થી ઓછું એવાં 2૭ 
રૂ।. ૫૦૦થી ઓછું એવાં પ૭ 
ર।. ૧,૦૦૦થી ઓછું એવાં ૧૮ 
૩1. ૧,૦૦૦ ઉપર એવું ૧ 
ર1. ૫૦૦-૧૦૦૦ની થાપણુવાળા ર્‌ 


આ દેવાનું વ્યાન7; *૪ રૂ।. ૫,૦૦૦ થઈ ન્નય છે. 

ગામનું પૂ રું સરકારી મહેસૂલ ર1. ૪,૨૦૦ છે. મહેસુલ 
વધારે છે એવી આપણે ખૂમ પાડીએ છીએ, પણુ એથીચે વધારે 
મોટી ચૂસ તો આ દેવાનું વ્યાજ ચલાવી રહ્યું છે એનું ચું? 
૦વકની વિગત : 

૧. વર્ષો સારું નહિ હવાથી લેક્રેએ ખૂબ કરકસર કરીને 
દિવસો કાઢયા, આ વષે ગામમાં ચોખા ખાનારાં તો ૮-૧૦ 
ધર જ હશે. બાકીના બધાને કેદરા, બરી અને ખાવટા 
ઉપર્‌ જ ચલાવવું પડયું છે. એ જ પ્રમાણું ખાવાતી બીજી 


અપ્વડ અને ભાવક હહ 


બધી બાબતોમાં કસર વેદી છે. આથી ખાધાખર્ચ રૂ. ૧૮,૦૦૦ 
થયું. એટલે જળણુ દીઠ રોજનું સરેરાશ ખાધાખચ રૂ. 
૦-૦-૧૧।॥ થયું. 

૨. કપડાં અને ન્નેડા તો આ વખતે ધણાખરાએ ખરીદ્યા 
વિના જ ચલાવ્યું છે. કેટલાકને સાસરેથી કપડાંતી ઘણીખરી 
મદદ મળી છે. એમ છતાં રૂ।. ૨,૫૬૦નું કપડાંખચ થયું. 

૩, સામાન્ય વર્ષમાં અમારા ગામના લોકોને ટોર માટે 
ઘાસ નથી ખરીદવું પડતું. પણુ એણુ તો ડાંગર કૈ બાવટા 
રોપાયા નહિ, એટલ એનું પરાળ તથા આડું પણુ ન મળ્યાં, 
વળી નનસાને કારણુ બે ગ'જ ધામ બળી ગયું, આથી મામને 
રૂ. :૫૧।॥ નું ધાસ ખરીદવું પડચુ. 

૪. છેલ્લાં ખે વષ નબળાં ગયાં હતાં અને તેમાં પણ 
આ તો સૂકું અતે સાથૅ હિમવાળું વષ આવ્યું, એટલે ગામ- 
લોકોને મહેસલ ભરવું બડ આકરું હતું. સુકવણું પડયુ એ 
વખતે જ ગામલોકોએ સરકારને અરજીએ કરી રાહત માગી 
થતી. પણુ એટલામાં મોડા મોડાયે વરસાદ આવ્યે. આ 
વરગાદથી કચારીની «૪માનમાં ડાંગર ર।ધી શકાય એમ નહેતું. 
છતાં અમલદારે તે માની લીધું કે, વરસાદ આવી ગયો 
એટલે ખડૂતાોનાં બધી ફન્યાદ્દો દૂર થઈ ગર્ઝ એટલામાં તે 
એ જ વષષમાં પાછું હિમ પડયું. આ હિમે શિયાળું ન્નર્‌ 
અન કપાસનું રહુંસસું તૂલ પહ બાળી નાખ્યું. લોકો શું 
ખાઈશું અનેં કૈમ જીવીયું એ ગભરાટમાં સળવળવા લાગ્યા. 

થોડી અથડામણ ખછી અમલદારોએ પારની ફરી તપાસ 
કરી અતે માસરા ગામનું અડધું મહેસૂલ સુલતવી રહ્યું. આ 
હિસાખે રૂ. ૪,૨૦૦ નું મર્ડેસૂલ ભરવાનું હતું તેમાંના રૂ. ૨,૧૦૦ 
આતતે વષે? ભરવા, એવી તાત્કાલિર રાહત મળી. 

ખીજી બાજુથી જિલ્લા સમિતિના મ'ત્રી માસરા ગામમાં 
“આવી ગામની નુૃકસાતીની વિગતે! લઇ ગયા અને ટ્ર'ક સૃદતમાં 


મા-૭ 


લ્ટ મારુ' ગપ્મડુ 


જ માસરાને અનુકૂળ પડૅ એવા નજીકના થામણા ગામમાં 
સસ્તા અનાજની એક દુકાન ખોલી. આ દુકાતથી માસસ 
અતે એની આજુબાજુનાં ગામોના બહુ લેકોએ ખિયાવાની 
મોસમમાં સે'કડે રૂપિયા બચાવ્યા. વાણિયો ૩॥ રૂ.તી મણુ 
જાર આપતો હતો તેને બદલે સમિતિની ડુકાને ૧।। રૂપિયે 
મણુ લેખે જર્‌ વેચવા માંડી. ખેડૂતોને નાણાં રોકડાં આપવાં 
પડતાં હતાં એ એક મુસ્કેલી હતી જ. એમ છતાં ખેડૂતે 
સમિતિની દુકાને જ ઊભરાતા. આ દુકાન આખુ' વર્ષ ચાલી 
એટલે આખુ વષ વાણિયાઓની વધારેપડતી ચૂસમાંથી તે 
ખેડૂતો બચી જ ગયા. 

૫. ગમે તેવી તાણુ હેય છતાં ખેતી તો કરવી % પડે. 
કેગલાક ખેડૂતો પાસે ઢોર ન હતાં. પછી ખેતી શી રીતે 
થાય? છેવટે ગમે ત્યાંથી ઉધાર લાવીને રૂ. ૩૬૮ નાં ગામ- 
લોકોએ ઢોર્‌ ખરીવ્ાાં. 

૬. ભે'સતે એકલા કપાસિયા ખવડાવે અગર તો] રે।જ 
રાજ કપાસિયા ખવડાવે તો ખચ" વધારે થઈ જય. આથી 
અમારે ત્યાં કપાસનાં સકેલાં (ઠાલિયાં), કેદરાનું ભૂસું અને 
થોડા કપાસિયા -- આ ત્રણુને સાથે બારીને ખવડાવે છે. 
આથી ખચ ઓછું થાય છે અને ઢોરને પૂરતા પ્રમાણમાં 
ખાણુ મળી રહે છે. એમ છતાં ગામને રૂ. ૭૦૦ ના કપાસિયા 
લાવવા પડયા. 

9. બારેયા કે.મમાં મહેમાનનું ઠેકાણું નહિ. આવે ત્યારે 
હગલાબ'ધ આવી પડે અતે ન આવે ત્યારે કોઈયે ન આવે. 
સામાન્ય રીતે ઉનાળાની નવરી મે।સમમાં આ લેકે! ગામ- 
ગામતરાં કરવા નીકળે છે. એ લેકે રે।જ ગમે તેવા ખોરાકથી 
ચલાવી લે, પણુ અમુક મહેમાન આવ્યા એટલે ગેળ કૈ ઘી 
તેલ વાપરવાં જ જેઈ એ. વાણિયાને ત્યાંથી ઉધાર લાવીને કે 
મરદ ને ત્યાંથી ઉછીનું પાછીનું કરીને પણુ આ દાપું ચૂકવું 


અ।વડે અને જાવક લ્હ 


પડે. કેટલાક મહેમાનોને તો દારૂ પણુ ધરવે। પડે. જમાઈ 
કે દીકરી આવ્યાં હોય તે કાંધકે કપડુ'લત્તુ' લેવું પડે અને ધેર 
જાય ત્યારે અનાજની પોટલી પણુ મોકલે. આ વષ સુઝી છે 
એ તે મહેમાનોને પણુ જણુ થઈ ગઈ હતી. એમ છતાં 
મહેમાન પાછળ ગામે ર્‌. ૫૦૦ તો ખરચ્યા જ. 

૮. આ સાલ ખેતરોમાં તી'દામણુ બહું ઓછું થયું હતું. 
સામાન્ય રીતેય ની'દવાનું ખચ તે। લાંબી જમીનવાળાઓને જ 
આવે છે. ખીન્ન તો હાથોહાથ તી'દી લે અને કેઈ વખતે 
ખહુ ધાસ થઈ ગયું હેય તો પાડેશીએને પણુ એકાદ દિવસ 
માટે ખોલાવી લાવે. પોતે પણુ એવી રીતે પાડોશીનું કામ 
કાઢે, આ ઉપરાંત હળલાકડાંતું ખચ: આવ્યું. હળલાકડાં 
બનાવવામાં આ લેકે મોડા જગે છે તેથી એમને બહુ 
એભાવું પડે છે એટલું જ નહિ, પણુ દામ પણુ મૉંમાગ્યા 
આપના પડે છે. 

૯. ખીજ પરચૂરણુ ખેતીખર્ચામાં -- ખેતરમાં બકરાં 
ઘેટાં એેસાડવાં, કોસ વરત ખરીદવાં, છેડા ગોદાવવા, ભી'ડી 
ખરીદવી -- આવાં આવાં ખર્ચો હોય છે. 

૧૦. પરચૂરણ ખર્ચૌમાં ડાકોર ઉમરેઠના મેળાઓમાં 
પાન ખબીઠાં ફૂ'ક્વાં, ખાનગી લાંચરુશવત આપવી, કે કાંઈ 
અભુધાયું” ખચ ગણ્યું છે. 

૧૧. ગામને ૪૦,૦૦૦ ર્‌. નું દેવું છે. એનું વ્યાજ જ 
વષ દહાડે આશરે ૫,૦૦૦ થાય, આ તો દેોકડા લેખે 
હિસાબ ગણ્યો છે. પણુ ખાનગી રીતે આથી ધણાં ભારે 
વ્યાજ અપાય છે. 

હવે પછીનાં જે ખર્ચો આવે છે તેને હું ખોટાં ખર્ચો 
કહું છું. આ ખચૌમાં એક પાઈ પણુ ન વપરાય તોય ખેડૂત 
સાચો! ખેડૂત રહી શકૈ એટલું જ નહિ, પણુ તો જ એ સાચો 
ખેડૂત બને. 


૧૦૦  શારુ' ગધમડુ' 

૧ર. ગામમાં અડ્ટીયુ ખાનારાની સખ્યા હાલમાં ૨૧ 
છે. આ ઉપરાંત મ્રસગ આવ્યે કસુંબા પીતારા તે ધણા 
છે, પણુ આ ર૧ તો બંધાણી. એમને અફીણુ ન મળે તો 
ચેન ન પડે. એમનું વાષિક ખચ રૂ।. ૩૬૮ થાય છે. હવે 
નવા અષ્ટીણિયા ન બને એ વિષે સારી કાળજ લેવાય છે. 

૧૩. આપણુને એમ લાગે છે કે ચા તો શહેરી 
લોકોનું જ પીણું છે; પણુ હું અહીં આવ્યો ત્યારે જાણ્યું કે 
ગામડે એનું ઓખછું સન્માન નથી કયું. આજે માસરામાં 
પહેલા જેટલાં તપેલાં નથી ઊકળતાં. છતાં હજુ ચાના 
પીતારા બંધાણી ૪૨ છે. એમાંતા ૨૪ તો ચાના ગરાડી જે. 
સવાર પડયા વિતા રહે તો એમને ચા પીધા વિના ચાલે. 
આ ઉપરાંત મહેમાન આવે ત્યારે તો લગભગ બધાં “જ ધરમાં 
ચા થાય, “ચા ન કરીએ તો મહેમાત આપણું વિષે શું 
માતે?' એવી ચિતા કરતાં કરતાં ટા. ૫૦ ઉપર ચા પાણી 
કૅગવી મૃકે છે. 

૧૪. ચા જેટલી ૬૮ ખચોળ પણ્‌ એથી વધુ વ્યાપક 
થઈ પડેલી બદી તે તમાકૃતી છે. ઘરતી અંદર દરેકેદરેક 
પુસ્ષ હકકો પીએ. હક્કાની નેઠ મેે ન પહોંચે એટલા નાના 
બાળકને પણ ખોળામાં ઊ'ચે ખેસાડીને હક્કો પાતો બાપ 
દેખાયો છે. આ ચા તમાકુને જડમૂળથી કદી કાલી શકાશે કૈ 
%ુમ એવી મારા મતમાં શકા થાય છે. હમણાં હમણાં 
પાટીદારનું ત્નવેફને આ કોમ પણ્‌ થોડી થોડી તમાકુ રીપવાં 
લાગી છે. હં તો કદ છું કે, સરકારે કાયદાની મદદથી આ 
તમાકુના વાવેતરને તો દફનાવવું જ «1 એ. એના ઉપરની 
જકાત તેો જેટલી વધારીં શકાય એટલી વધારવી જેઈ એ. 
તે! “૮ આ બદી અટકી શકે. આજ સુધી તમાકૃનો એક પણુ 
ફાયદ્દો મારા જણુવામાં આવ્યો નથી. હા, ખેડૂતો એવી 


દલીલ ફરે છે ખરા ક, એ હૃક્કાને બહાને અમે ખેતી કરતાં 


આવક અને જાવડ ૧૦૬૧ 


કરતાં ઢોરને પણુ આરામ આપી શકીએ છીએ અને અમે 
પણુ આરામ લઈ શકીએ છીએ, પણુ હું સામો એક સવાલ 
 પૂખું છું કે, હુક્કા ખીડીના બ'ધાણી નહિ હોય એ કામ કરતાં 
ફરતાં આરામ જ નહિ લેતા હેય ? બીજું, એ હુક્કાને લીધે 
તડાકા મારવામાં તમારો કૈટલેો વખત વેડપ્ી મારો છો ? 
હુક્કાની તલપ માટે પાંચ ખેતર રખડનારો ખેડૂત મે ન્નેયો 
છે. એ વખતે એના ખેતરની વરાપનું સું? આ ઉપરાંત 
તમાકૃનાં તો અનેક નુકસાન છે. એ બધાં સમનજવીએ છતાં 
હકકો એટલો ઘર ઘાલી ખેકો છે કે એતે સમનજવટની બહુ 
અસરે નથી થતી. 

તમાકુતા વાવેતર પાછળ ખડ્તોા કેટલા ગાંડા થયા છે 
એ તો હૈં માસરા પાસેના થામણા અને ઉમરેઠ વચ્ચેનાં 
ખતર ન્નેઉં છું ત્યારે સમ૦૮ પડે છે. તમાકુન વણુછે ન 
આવે એ માટે ત્યાંતા ખડૃતેએ રાયણનાં સેંકડો ઝાડ વાટી 
પાડષાં. તમાકુ વધી એ સાથે ટોરતી ચાર ધરી, ખાવાનું 
અના૦૮ પ'મુ ઘટયું. અતે હમણાં હમણાં તો [હિમ પડવા 
લાગ્યું છેં એટલ તમાકુ -૫ણુ હાથમાંથી જનય છે. કેટલાક 
ખેડૂતો હવે આ વાવેતરથી પસ્તાવા લાગ્યા છે. પણુ રોકડા 
રૂપિયાથી ખાખેો ભરાય એ કલ્પના જ એમનું માથુ” ફેરવી 
નાખ છે. હં કહું છું કે, તમાકુ એ ખેડૂતનો નહે પણુ આખા 
'મનુખ્યસમાજના દુશ્મન છે. એને દૂર કરીએ તે! જ ખેતીની 
આબાદી થાય. 

૧૫. માસરા ગામના લોકોને દારૂ ન પીવો હોય તો 
પણુ પીવાનું મન થઈ તય એવું એક દારૂનું પીડું' સરકારે 
ગામ વચ્ચોવચ ખોલાવ્યું છે. એ ઉપરાંત મહડાનાં ઝાડ 
પણ્‌ અહીં પુષ્કળ છે. ગટલે હાથે દારૂ ગાળવો હેય તે।પણુ 
સગવડ તો છે જ. ગામમાં રોજ દારૂ પીનારા તો કમકે 
હશે; પણુ હોળીના ઉત્સવ વખતે, વિવાહપ્રસ ગે કે મહેમાન 


૨૦૨ મારુ' ગપ્મડુ' 


આવ્યા.હેય ત્યારે પીએ એવા તો વસ્તીના ત્રીજ ભાગના લોકે! 
હશે. સામાન્ય રીતે અહીંની દારૂની દુકાનનો વધારે ઉપયોગ 
માસરા તેમ જ આજુબાજીનાં ગામોના હરિજને। કરે છે. 

આ વષે પીઠાવાળા કલાલે સરકારને રા. ૨૭૫] હરાજીના 
ભરવાના છે. ર૨૭૫ ગૅલન દારૂનું ખર્ચ એને ર્‌।. ૯૬૨ થયું. 
આમ કૂલ ૧૨૩૭ નો. એણુ ખર્થ કર્યો છે અને એમાંથી એ 
ફા. ૨૦૬૨ ઉપન્નવવાની નેમ રાખે છે. 

૧૬, તમાકુ પીવા લાયક ખને એ પહેલાં એને ગાળ 
અગર કાકબથી કેળવવામાં આવે છે. અહીંયાં લેકે! ગોળ 
કરતાં કાકબ વધારે સારે ગણું છે, કારણુ એમાં ગોળની 
મીઠાશ સાથે મહુડાનો નશે પણુ છે. વળી એ એક પાઈના 
પણુ ખર્ચ વિના મેળવી શકાય છે. મહુડાને ઉકાળીને એના 
પાણીને, શેરડીના રસમાંથી ગોળ બનાવવા માટે જેમ ઉકાળે 
છે એમ, ઉકાળવાથી કાકબ બને છે. માસરામાં મહડાનાં ઝાડ 
પુષ્કળ છે, એટલે આ કાકબ ધેર જ બનાવી લેવામાં આવે છે. 
એણુ સાલ કાકબ બતાવવા માટે ૮૦ મણુ મહુડાં વપર્‌ાયાં. 
૮૦ મણુ મહડાંના ૪૦ રૂપિયા ઊપજે. 

૧૭. કોટે કચેરીને અંગે કૂલ ૬ જણાને ખર્ચ થયેલું. 
એમાં મોટામાં મોડું ખર્ચ ગામના વાણિયાને એના ઉપર 
બળજબરીને મુકદમો ચાલતો હતો તેને અગે થયું હતું. 
એ પોતે રૂ।. ૬૦૦નું ખર્ચ કહે છે. બાકીના પાંચ જણુને 
રા. ર૧૫નું ખર્ચ થયું. આમાંનો એક મુકદમો! ધરમાંથી મહુડાં 
નીકળ્યાં એ માટેનો જકાતના ગુનાને હતે. 

૧૮. માંસરા ગામમાં માતાએ તથા ભૂવાઓની સખ્યા 
ધણી મોટી છે. એટલે માતતાઓ, બાધા આખડીઓ, તથા 
ઝોડ વળગવાનું પણુ ખૂબ ચાલે છે. સામાન્ય તાત આવ્યો 
હોય કે ગાંઠ નીકળી હેય તોપણુ માતા કૈ મહારાજને ધુષુવે. 
આ વહેમને અગે ગામે ર્‌।. ૩૮૦ ખોયા. 


અઆપ્વક અને ૦વડ ૬૦૩ 


૧૯. ગામમાં લગ્ન ૧૧ થયાં તેનું ખર્ચ ૨,૧૨૪ રૂ।. થયું. 
આ વષ નબળુ' હતું તેથી આ ખર્ચ ઓછુ થયું. સામાન્ય 
વર્ષમાં આ ખર્ચ રો. ૪,૦૦૦ સુધી પહોંચે છે. 

૨૦. મરણુ પાછળનાં કારજ છ થયાં. એનું ખર્ચ તો 
લગ્ન કરતાં પણુ ઓછું થયું. સામાન્ય વષમાં લગભગ 
ર. ૨,૦૦૦ થાય, પણુ આ વષે માત્ર રૂ. ૩૭૫ જ થયું. 
આમાં ઘેર ઘેર ફરીને કારજખર્ચ અટકાવવાના મે પ્રયત્નો 
કર્યા એ પણુ એછા ખર્ચનું એક કારણું છે. 

આ વષે સરેરાશ લગ્નતખ્ચ રૂ।. ર૦૨ અને સરેરાશ 
મરણુખચ રા. ૫૩ પડયુ(' આ ઉપરાંત દર્‌ વષે થાય છે 
એવાં આ વષે ખીજ' નીચેનાં ખોટાં ખર્ચો ન થયાં એ પણુ 
ગામને મોટો લાભ થયે :-- 


ક રા. રૂ. વધારાનું 
ભવયાના ૧૦૦ બાવાના ૫૦ લગ્નના ર્‌,૦૦૦ 
બારોટના ૧૫૦ ગોરના કે મરણુના ૬૨૫ 
રાવળના ૧૨૫ ૬ુઃ9પ ન ૨,૬૨૫ 

કુલ ૩,૩૦૦ 


આ રીતે આ વર્ષે રૂ. ૩,2૦૦ની ગામને બચત થઈ. 
નબળુ વષ છે એમ કહી ગામનાં વસવાયાંતે પણુ ગામલોકોએ 
કાંઈ ન આપ્યું. નહિ તો વસવાયાંને નીચેની વાજબી રકમ 
આપવી જ્નેઈ એ :-- 

હ”્નમના ર૦૦4 (૧૦૦ આપ્યા છે) 

સુથારના ૧૫૦ 

લુહારના ૧૫૦ 


ભોધના ૭૫ 
ફૂઝીરેના પુ 
૬૦૦ 


રીતે ૩,૩૦૦ 4 ૬૦૦૦૬૩,૯૦૦ ર્‌. નું કુલ ખચ 
ઓછું થયું. 


૧૦૪ મારુ ગામડુ' 


સામાન્ય વર્ષમાં લમ મરણુ સિવાયનું ખોટું ખર્ચા 
રૂ. ૬,૦૦૦ થાય છે. એગ્લે જણ દીઠ સરેરાશ રૂ।. ૭-૦-૦ 
થયું. જ્યારે આ વષે એ ખર્ચ ૩,૦૦૦ થ્યું, એટલે ણુ 
દીઠે સરેરાશ રૂ1. .૪-૮-૦ થયું. 

અ ખોટા ખચ માં મે નીચેનાં ગણ્યાં છે : અષીણુ, 
ચા, તમાકુ, દારૂ, કાકબ, કે।ટ કચેરી અને ઝોડઝપટ. 

આ આવક જાવક જેઈને કઈ પણુ માણુસ ખેડૂતોનું 
દુ:ખ અને એનાં કારણે તારવી શકે એમ છે. આવકનો 
વિચાર કરીએ તો આવક બહુ ઓછી છે. એક માણુસતની 
રજની આવટટ ૧૬ પાઈ થઈ છે. આતે અમેરિકાની 
રૂ।. ૨-૧૧-૦ કૈ ઇગ્લડની રૂ. ૧-૧૪-૦તી આવક સાથે તે 
કયાં સરખાવાય પણ્‌ િદની ૭ પૈસાની સરેરાશ આવક 
ગણી છે તેની સાથે પગ એ ટકી શકતી નથી. 

આ વષ નખબળું હતું એમ એક દલીલ કરી શકાય એમ 
છે. પણુ આજકાલ સામાન્ય વષમાં પણુ આ આવક ૭ 
પૈસાથી આગળ જતી હોય એવું નથી લાગતું. આ રીતે 
આપખા ખેડૂતને મોટામાં મોટું દુઃખ એછી આવકનું છે. 
આવક્ર વધે તો 'ઘણાં દુઃખ દૂર્‌ થાય. ત્યારે આ આવક 
વધતી કેમ નથી ? ખેડૂતને અના૧છિ, હિમ અને કાતરા જેવા 
કુદરતી કેપ! તો નડે છે જ. પણુ એ ઉપરાંત ખતી કરતા 
માટે જેધ્તાં સાધનો તથા બિયાવું, તથા મનરો લાવવા માંટે 
ન્ેશ્તાં નાણાં પણુ ખેડૂતો પાચે નથી વહેતાં. આથી ગમે 
તેટલી હશ હવા છતાં એ ખેતી નથી કરી શકતો. તેમાંય 
બાર્રૈયા કેમ તો પહેલેથી ખેતીમાં પછાત છે. વધારામાં એનું 
આળસ. આ બધાં કારણ ભેમાં મળ્યાં છે, તેથી ખેતીની 
આવક વધી શકતી ૦૪ નથી. 

આના પલાજ તરીકે ખેડૂતોત ખેતીનાં સાધનો તથા 
બિયાવું મળી રહે, શાહુકારના ત્રાસમાંથી એ ઊગરી જય, એવી 


આવક અને જાવક ૧૦૫ 


યોજના ધડવામાં આવે, તેમ જ વ્યવસ્થિત ખેતીનું શિક્ષણુ * 
જેવા મળે એવા અખતરા પૃરા પાડવામાં આવે, એ જરૂરનું 
છે. ખેતી ઉપરાંત ખીન્ન ઉદ્યોગધધા દાખલ કરવામાં આવે 
તોય આવકમાં કાંઈક વધારે! થાય. અવડ કૂવાને સુધારવામાં 
આવે તથા શિયાળુ પાકને ઉત્તેજન આપવામાં આવે, તો 
એમાંથી પણુ કાંઈક આવક વધે. 

ખીજ બાજુથી આવક ઓઇી છે છતાં ખેડૂતનાં ખર્ચો 
વધારે છે, એ નરી આંખે આંકફડાએ ઉપરથી જ્નેઈ શકાય 
છે. જણુ દી& રોજતી સરેરાશ આવક ૧૬ પાઈ છે, જ્યારે 
જળણુ દીઠ રોજનો સરેરાશ ખચ ૨૩ પાર્ષ છે. એટલે જણુ 
દીઠ રે।જતી દેખીતી ખોટ ૭ પાઈ આવી. આ સાત પાર્છ એ 
તો ખેડુતના દેવામાં વધારે કયો એમ જ કહે ને. 

ખચષતી વિગતો નતેઈ એ છીએ તો એમાં ખોટાં ખચનું 
લગડુ' પણુ નાનુંસૂતું નથી. પણુ બીન્ન લેખકે કહે છે એમ, 
વ્રરેણાં દાગીના પાછળ માસરાના લેકેોએ પોતાનાં નાણાં 
રે।કયાં કેય એવું દેખાતું નથી. 

ખારક પાછળ ૧૮,૫૦૦ ખરચ્ચો. 

ખેતી વગેરે ઉપયોગી ખચૌમાં ૪,૬૮૫ ખચ્ચાં. 

જ્યારે દેવાનાં વ્યાજ તથા ખોટાં ખચૌમાં ૧૧,૦૦૦ ખરચ્યો. 

આમાં દેવાનું વ્યાજ જ ૫,૦૦૦ તે] છે. 

આ ઉપરથી આપણું અ પણુ ન્ેઈ શકીએ છીએ કે, 
ખેડૂત પામે જે થોડી આવક છે એનો પણ એ યોગ્ય વ્યય 
નથી કરી શકતો, એ પણુ એનાં દુઃખાનતું એક કારણુ છે. 

ખેડૂતતી આવક વધે, દેવાના ભારે વ્યાજમાંથી એ 
ઊગરી જય, અને ખાટાં ખરચ કરતો અટકી જય, તો 
ખેડૂતની આથિક સ્થિતિ “રર સુધરે. આ માટે સરકારી 
બ'દોબસ્ત થાય, પ્રજ્નમાં જ્ઞાન ફેલાય તેમ જ ખેડૂતમાં ખેતી 
તથા નીતિરીતિનું સદ્‌્સાન ફેલાવવામાં આવે, એ જ ઉપાયો છે. 


૮ 
ઉદ્યોગધ ધા 


ઉદ્યોગધધાનું પ્રકરણુ લખવું કે કેમ એ જ પ્રશ્ન થાય 
એમ છે, કારણુ ખેતી સિવાય અહી ખીને કેઈ ધધો જ 
નથી. ગામમાં એક પણુ વસવાયાનું ધર નથી કે એય 
પોતાનો ધધો કરી બતાવે. ગામને હજ્નમત કરાવવી હો્‌ય 
તો ચુણુલથી વાળ'દ આવે ત્યારે થાય. માટીનું વાસણુ 
જેઈલું હોય તો દેદ્દાં કે થામણા જવું પડે. રાંપડીનાં પાસિયાં 
ટિપાવવાં હેય તો ઉમરેઠ ફેરે ખાવો પડે, અને હળનું ચવડુ' 
ખેસાડવું હોય તોય ચુણુલના સુથાર પાસે દોડવું પડે. જેકે 
હમણાં થોડાં વષોથી ગામના ત્રણુ બારૈયા જુવાનો થોડુ' થોડુ 
લાકડાં છોલતાં શીખ્યા છે, એટલે ખેતીમાંથી ફાજલ રહેતા 
સમયમાં એ કાંઈક કાંધકે સુતારું કરે છે. ગામના આ ત્રણુ 
કારીગરો પેદા થયા પછી, હળતી ફાચર મરાવવા માટે 
ચેો।માસાને દહાડે ચુણુલ દોટ કાઢવી પડતી એ બધ થયું છે. 
હવે તો એમને કોઈ કોઈ વખતે ધર માળવાનું, બારસાખ 
ખેસાડવાનું કે ગાડું બનાવવાનું કામ પણુ મળે છે. સામાન્ય 
રીતે એમની રોજ રૂ।. ૦-૧૨-૦ થી રૂ।. ૧-૦-૦ ગણાય છે. 
આ ઉપરાંત બીન્ન ખે ભાઈ ઓ ઉનાળાને દહાડે, મળી રહે તો, 
લાકડાં વહેરવાનું કામ કરે છે; એમને રાજમાં ર્‌।. ૦-૮-૦ 
મળે છે. લુહાર તો હજી ગામમાં કેઈ નથી પાકયો, એટલે 
એ બાબતમાં ગામ પરગામનું ઓશિયાળું છે. કેઈ પણુ 
માણુસતે નવાઈ લાગશે કે, લગભગ ૯૦૦ માણુસતી વસ્તીના 


ઉદ્યૉંગષ'ધ જ્બ્ક 


આ ગામમાં એક પણુ વસવાયું નહિ એ કેવી વાત ! સાચે જ 
એ નવાઈ થાય એવું છે. વસવાયા વિના ગામને અડચણુ 
પણુ ખૂબ પડે છે. એમ છતાં ગામમાં કોઈ વસવાયું નથી 
આવી વસતું, એનું કારણુ ગામલોકોને સ્વભાવ છે. 

ગામને એક જતનું ખોાડું અભિમાન છે ક વસવાયા 
એટલે તો આપણાથી હલકા. બીજને ગુલામ ગષુવાનું એમનું 
આ માનસ, એ ગામ બહાર જય છે ત્યારે, પોતે હલકા છે 
એવા સ્વરૂપમાં પલટાઈ નય છે. જેમ કે, ચુણુલ જ ને' સુતાર 
જે વાળ દતી ખુશામત કરવામાં કે એડી બીડી માગવામાં પણુ 
એને હીણુપદ નહિ લાગે. પણુ એ જ માણુસ ન્ને ગામમાં 
વસવાયો બતીને આવે છે તો એતી નાની સરખી ભૂલ બદલ 
ધોલ મારતાં પણુ આ લેકે નહિ અચકાય. 

એક વખત મારી રૂબરૂમાં એક ૧૬-૧૭ વર્ષના જુવાને 
ચુણેલના એક આધેડ વયના વાળ'દને “મારા . .... 
વહતાયું જેતે ફાટયું' છે' એમ કહીને છૂટું ખાસડું માયું 
હતું. એ વમવાયો પણુ રીઢો થઈ ગયો હેય એમ આવાં 
કેટલાંય અપમાને। વેઠી લે છે. હા, કોઈક વખતે એ એમની 
દાટઢીએ વધવા દઈ ને બદલે વાળવા પ્રયત્ત કરે છે, પણુ 
સામાન્ય રીતે એને નમતું આપવું પડે છે. 

આ વાળ'દને માત્ર હશ્નમતનું જ કામ કરવાનું હેય છે 
એવું નથી. લમ્મતી ક'કોતરી પહોંચાડવી, લમ વખતે વરરાજાને 
નવડાવવે।, મશાલ ઝાલવી, લમ મરણુનાં જમણુ વખતનાં 
મોટાં વાસણુ માંજ આપવાં, હુક્કા ભરી આપવા, ગામમાં 
નોતરાં આપી આવવાં, અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ તો કન્યા 
પસ'૬ કરી આપવાનું કામ પણ્‌ આ વાળ'દને સૉંપવામાં આવે 
છે એટલું જ નહિ, પણુ વાળ'દની સ્ત્રી દાયણનું કામ કરે છે. 
જેકે અમારા ગામમાં તો બહેતોને દાયણુની મદદની જરૂર 
જ નથી પડતી. આમ વાળ'દ એ એક આ લેકેનો બહુ 


૧૦૮ સરુ ગપ્મડુ' 


ઉપયોગી હાથ છે. એમ છતાં અમારા ગામવાળા। એવે ગામમાં 
નથી રહેવા દેતા. એષ જ કેને કૈ પેક્ષે રહેતો નથી. 
ગામમાં રહે તો એને ૧૫-૨૦ દિવસને ખદલે, વગર પૈસે, 
અઠવાડિયે અઠવાડિયે નાના મોટા બધાની હન્નમત કરવી પડે. 
અમારા ગામ ખાતે ખે હજમ છે. ખે હળ્મને માટે આ કામ 
બહુ ભારે કહેવાય. પણુ ગામલેકો તેમ જ વાળદ બન્ને 
એકખબીજને ચાલુ રીતે નભાવ્યે જાય છે. આ ઉપરાંત ગામમાં 
રડવાની વાળ'દતી ખીજ મુશ્કેલી ચોખ્ખાં છાશપાણી ગામમાંથી 
ન મળે એ છે. બારૈયાનાં છારાપાણીથી તો એ અભડાઈ 
જય. બારૈયા કરતાંય ગ'દાં છાશપાશી પાટીદાર કે બ્ાહાણુ 
વાણિયાનાં હોય તો એને ખપે! બારેયાનાં એઠાં વાસણ 
માંજવામાં એતે બાધ નથી એ એછે! સ'યમ છે ? એની મે।ટામાં 
મોટી મુશ્કેલી તો એ છે કે, બારૈયા કોમતી સૂઝી ગરીબાઈ 
વચ્ચે એ જરા સુખા હાલતમાં રહે તો આ લોકોની આંખમાં 
આવે. આ જ ભય લગભગ બધાં વસવાયાંતે આંતરી રહ્યા 
છ્ાગે છે. અને ગામના લોકોની બહાદુરી પણુ કાંઈ એઇછી 
નથી. એક ઓડ માસરા ગામમાં રહેવા આવ્યો. એક છેડે 
એણેું પોતાનું ઘર બાંધ્યું. ગામના લોકોએ વિરોધ કયો. શું 
કામ? માંમ મચ્છી ખાતાં ન અભડાય, ભેંસનાં છાણુ મૂતરવાળા 
તળાવનું પાણી પીતાં ન અભડાય, એવા અમારા ગામેના 
ભાયડા આ ઓડનું વર ગામતી અડોઅડ હય તો! અભડાઈ 
જાય! મેં પૂછષુ, કેવી રીતે? તો કળે કે એનાં હાંલ્લાં ચારી 
આવેલી બિલાડી અમારાં હાંલ્લાં ચાટી “નય તો? મારું હસું 
ખાખ્યુ' ખળાયું નાહ. અને સાચે જ એ ઓડ આજે પણુ 
ગામથી થેડૅ દૂર એક ખેતરમાં અલગ પોતાનું ઘર બાંધીને 
રથો છે અનં ખતી કરે છે. આમ ગામલોકો વસવાયાંને પજવે 
કે એ વસવાયાંથી પજતાય એમ છતાં, એમને વસવાયાંઓને 
બાર મહિતે રૂ. ૧,૦૦૦નું અનાજ અગર રોકડ નાણું 


વહે'ચવું પડે છે. તે નીચેના આંકડા ઉપરથી જેઈ શકાશે 


હ'ળમને ૩૦૦ ભોઈ ને ૭પ 
ગોરને ૨૫૦ કુભારને ૧૦૦ 
સુતારને ૧૫૦ ફૂકીરેને રપ 
લુહ્ધારને ૧૫૦ કુલ ૧૦૫૦ 


ગામમાં કોઈ ન્નતનો સચેો તો હજુ નથી આવ્યો. 
દૂધના સ'ચાવાળાએ બહુ વખત પડેલાં પ્રયત્ન કરેલો, પષ્યુ 
દૂધ વેચાય નહિ એ જાતતી આ લેકે।ની રૂઢ માન્યતાએ 
લોકોને એતી ન્નળમાંથી બચાવી લીધા. 

અહીને। મુખ્ય પાક ડાંગર છે, એટલે એ જ અહીંને 
મુખ્ય ખારાક કહેવાય. પહેલાં તો આ ડાંગર સૌ ખાંડણિયામાં 
હાથે ખાંડીને જ ખાતા. પણ હમણાં હમણાં ઉમરેઠનો સચેો 
એને ૧ રૂપિયામાં કળસી ડાંગર ભરડી આપે છે. એટલે ગમે 
ત્યાંથી રૂપિયો કાઢીને એ ડાંગર ખાંડવાની મહેનતમાંથી બચવા 
પ્રયત્ન કરે છે. એમ છતાં અડધોઅડધ લોકો આવે રૂપિયો 
કાલી શકતા જ નથી, એટલે એ તો હજુ જૂના ખાંડણિયાને જ 
વળગી લ્યા છે. 

દળવાની ધટી ત્‌ા અમારે ત્યાં હજુ સાવ જીવતી છે. 
ઉમરેઠની સચાતી ધ'ટીનું જોરે આમની ગરીબાઈ સામે ટક્કર 
નથી ઝીલી શકતું એટલું ગામનું ભાગ્ય કહો કૈ કમબખ્તી 
કહે, બને છે. _ 

ગામમાં પાંચમા છઠ્ઠા ભાગનાં ધર ઉપર નાળોની 
જગ્યાએ સતનાં પતરાં આવી ગયાં છે. અને નને આકાશમાંથી 
પૈસા ખરે તા તો હૈ કહં છું કે, આખું ગામ એ જસતનાં 
પતરાંથી % ઢંકાઈ જય એવું લેોહાનું માનસ છે. જ્યાં પતરાં 
નથી ત્યાં પતરાં લાવવાના પૈસા નથી એમ સમઃ૪વું. આવી 
સ્થિતે આ નાના ગામડામાં કેમ થઈ પડી એ છું ન#ણાવું. 

ચોમાસે શિયાળે આ ગામમાં વાંદરાંનાં ટોળેટોળાં ઊતરી 
પડે છે. એ વખતે ગામલોકો ખેતરમાં કામ કરતા હેય છે 


૧૧૦ મારુ' ગપ્સડુ' 
અને વાંદરાં છાપરે છાપરે કૂદીને નાળાને। કચ્ચરધાણુ કાઢતાં 
હેય છે. રાત્રે ખેતરમાંથી થાકી લોથપોથ થઈ ને ખેડૂત વેર 
આવે ત્યારે એને એના ઘરમાંય નિરાંતે બેસવાનું ન મળે. 
રમાં બધે પાણીની દદૂડીએ। વહેતી હોય. વરસતે વરસાદે 
થાકયાપાકયા ખેડુતને ચૂવા કરવા ચડવું પડે એ માથાના ઘા 
જેવું લાગે. અને આ ચૂવા એક વખતે સમા કર્યા પછી પતી 
જવું હેય તો તો ઠીક. ખીજે દિવસે એથી પણુ વધુ ચૂવા 
વાંદરાં નહિ કરી મૂકે એની શી ખાતરી? મે' મારા છાપરા 
ઉપર્‌ નાળા નાખવાનો ખૂબ આગ્રહ રાખ્યો. હવે ચોમાસાને 
દહાડે મતે સૂતાં સૂતાં પાણી પીવાની સુંદર્‌ સગવડ મળી રહી 
જે! આ ઉપરાંત વરસે વરસે આટલી બધી નાળા તૂટતી 
હોવાથી ખેડૂતને નાળા મોંઘી પણુ પડે છે. પતરાવાળાં 
છાપરાંમાં ત્રણુ કે પાંચ મોભ સિવાય બીજાં કશું ન જેઈ એ. 
૪્યારે નાળાના છાપરામાં વળીએ, ચૈડણુ, મેોતિયું વગેરે 
અતૅક જાતની સામમ્રી જેઈએ. પણ ત્યારે આ વાંદરાને 
કશે! ઉપાય જ નહિ? ઉપાય એ કે, થોડાં વાંદરાંએને મારી 
ભગાડવાં અતે થોડા રખા રાખી એમને ગામમાં આવતાં શેહ 
ખવડાવી દેવી. પણુ બીજી અનેક ન્નતતની હિંસા કરવાવાળા 
આ અમારા ભાઈ ઓને સુખે રહેવા ન દેતારાં વાંદરાંને મારતાં 
કે ખેતરેોના પાક વ'છેરી નાખતા રેોઝતે મારતાં મહાપાપ 
લાગી જય એવે સ'સ્કાર આડે આવે છે ! 

અમારા ગામમાં કફૃ'ભાર નથી એટલે આજાખબાજાનાં 
ગામડાંના કુ'ભારોનં અમારા ગામમાંથી ર1. 3૧૦૦નું અનાજ 
તથા દાણા મળે છે, કારખુ ચોમાસે નાળેોતે તોટો આવે ત્યારે 
એ તે લાવવી જ પડે. એ ઉપરાંત અમારે ત્યાં પિત્તળનાં 
“શાળીવાડકાને બદલે માટીની ટોબલી તથા તાવડી, અતે તપેલીની 
જગ્યાએ છાંલ્લીની વપરાશ વધુ છે, થાળી તો મહેમાન આવે 
હ્યારે જ વપરાય. હૃક્કાતાં કથર્યાં, પાણીતાં માટલાં તથા બડા 


ઉદ્યોગધ'ધા ૧૧૧. 


તો માટીના જ લાવવાના હેય છે. અનાજ ભરવાની કોઠી મેટે 
ભાગે માટીમાંથી ઘેર બનાવી લે છે. પણુ કોઈકે સારી સ્થિતિ- 
વાળા હેય તેએ ઝુભારને ત્યાંથી પકવેલી કેડી પણુ લાવે છે. 

ભોઈ નજીકના મોરઆમલી ગામમાંથી આવી અવાર- 
નવાર કણુજીતાં દાતણુ નાખી જય છે, અને બદલામાં દાણા 
ઉધરાવી જય છે. કોઈક વખતે સારે માઠે પ્રસગે એને પાણી 
ભરી જવાનું કહેવામાં આવે છે. 

પોર ગામમાં ખે ત્રણુ ફકીરનાં ધર છે. આ લેકે 
ચે।માસાને દહાડે ગામલેકેને માટીની ગોળીએ લટકાવી નદી પાર્‌ 
કરાવે છે. બદલામાં ગામ એને ધર દીઠં ૫-૧૦ શેર દાણા 
આપે છે. “ વસ્તી આખાદાન 'નેો આશીર્વાદ આપી એ ગામમાંથી 
ભીખ માગી જવાનું કામ પણ્‌ કરે છે. 

ગામમાં એક એડ છે, એનું મૂળ કામ માટીનાં મકાન 
ખાંધવાનું. પણુ અહીં એને એવું કામ મળતું નથી. કારણુ, 
મોટા ભાગના લોકે તે પોતાનાં મકાન સગાંવહાલાં તથા 
આડોશીપાડોશીનતી મદદ લકને હાથેોયાથ જ કરી લે છે. 
ગામમાં ખે ધર ઈટેરી છે. બાકીનાં બધાં મકાન માટીનાં 
અગર કરાંડીનાં છે. આ રીતે એઓડને ધ'ધો ચાલે એવું નથી. 
આથી એણે પોતાને ધ'ધો ખેતી બનાવી લીધે છે. નાગડાના 
ગામમાં ધોખીના વાસા જેવી એની દશા થઈ છે. ખેતીમાંથી 
એનું ડીક ચાલે છે. કોઈક વખતે ધર્‌ ચણુવાનું કામ મળી 
“તય તો એ પણુ કરી આવે. ર 

ગામમાં એક વાધરી છે. એતો ધધો ચોમાસે શિયાળે 
વાડામાં શાકભાજી તથા ચીભડાં તડખૂચ કરીને વેચવાને છે. 
પણુ એતો મુખ્ય ધધો તો ભૂવાએ સાથે રહી ડાકલું 
વગાડવાનો અને માતા ધુણાવવાનો છે. એ ઉપરાંત એ એક 
પાડે રાખે છે. ગામલ્લેકો ભે'સને પાડે! દેખાડવો હેય ત્યારે 
એને ત્યાં લઈ શય છે. એનાથી પણુ એને કાંઈક આવક થાય 
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જે. આ ઉપરાંત એ થોડી ખેતી કરે છે, કોઈ કોઈ વખતે 
વાછડાના સેો।દા કરે છે, અતે હમણાં હમણાં તે થોડે વ્યાજ- 
વટાવ પણુ એ કરવા લાગ્યા છે. % 

એની બૈરી ગામની ધ'ટી ટાંકી આપે છે, તથા કોઈ 
મરી જય છે લારે છાજિયાં લેવડાવવાનું કોમ કરે છે. 

ગામના ખેતી સાથેના ઉઘોગ તરીકે કોઈ ખાસ ધધો 
છે એમ ન કહી શકાય. લોકે પોતાને જરૂર પૂરતાં શેરિયાં 
ઉગાડી એની છાલમાંથી -- ભીંડીમાંથી --દોરડાં ભાગી લે છે. 
વલ્ષોણું તાણુવાનાં તેતરાં, કૈરી વેડવાની વેડી તથા ખેરે, બળદ 
માટે મોરહી, અછોડા, નાથે, રાસ, શીંકઝીઓ, કોસ માટે વરેત, 
ગાડા માટે નાડ, નેતર, દેર, સમાર્‌ માટે સમારિયું, વગેરે 
આ ભીંડીમાંથી -જ બનાવવાનાં હેય છે. ખાટલાના વાણુ માટે 
ઝીણી દ્વોરી તથા કૃવાનું પાણી સીંચવાનું વરાડું પણુ ભીંડીમાંથી 
જં બનાવે છે. પણુ આ બધું પોતાના ઉપયોગ પૃરેતું જ. 
વેપાર અથે આવે! કઈ ઉધ્યોગ ચાલતો નથી. 

કાંઈ ધંધા ન હેય ત્યારે કોના આંબા સાચવવાનું 
કામ, સીમના રખા તરીકેનું કામ, લાકડાં વાઢી હેલો વેચવાનું 
કામ, દૂર દૂર ગામામાં જઈ ધાસતી ગાંસડીએ। બાંધવાનું 
કામ, અને કોઈક વખતે થડિયાં બાળી કોલસા પાડવાનું કામ 
કોઈ કોઈ કરે છેં. આ ઉપરાંત આજાબાજીના લાટોની મજૂરી 
બા રહી. હા, હજુ થોડું રહી ગયું. મહડાના ઝાડની 
ડાળીમાંથી ડાળિયું મેળવવું, પીલુનાં પીલવાં ઝૂડી વણુશિયું 
મેળવવું, ક કોઈક વખતે સરગવેલતાં બિયાં પિલાવી સરગવેલ 
કઢાવવું. પણુ આ બધું એમના વાપર પૂરતું જ. એમાંથી 
કોઈ નાણાં નથી પેદા કરતું, 

સહેજે થઈ શકે એવા રદ્યોગધ'ધામાં તો કેતકીના ઝાડને 
વાડ તરીકે ઉગાડવામાં આવે તો એની છાલમાંથી દ્રડાં 
બનાવી શકાય. સીમમાં વાડ તરીકે મે'ી રપે તો એનાં 
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પાંદડાંમાંથી પણુ આવક થાય. સીમમાં કપાસ ઊગી શકે છે, 
એટલે રેટિયાને પણુ અહીં સ્વાવલ'બી ધેોરણુ ઉપર ચલાવવાનું 
બતી શકે. ૨ઢ્યાના ફેલાવા માટે મે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. 
પહેલા દેહ વર્ષ સુધી તો મતે એમાંથી બિલકૂલ ફળ ન 
મળ્યું. પણુ પાછળથી થોડી વ્યક્તિઓએ રેંટિયો! પકડચો. 
એ ઉપરથી મને આશા ખેસે છે કે, હજુ વધુ પ્રયત્ન કરવામાં 
આવે તો રૈ'ટિયો કાંઈક ઊંડા પેસે ખરે. 

ગામમાં વસવાયાં નથી એ ગામની એક બહ ખરાબ 
સ્થિતિ છે. ગામલોકન સમજાવી વસવાયાં વસાવવાનું પણુ 
એક આવસ્યક કામ છે. 

ગામનું તળાવ ખોદવાનું અનં એને સુંદર પાળે! બાંધવાનું 
તા બાક છે જ. પણુ એ ધધો લોકલ ખોર્ડ અગર સરકાર 
શર કરે ત્યારે. આજે તો એ તળાવમાં ઢગલાબ'ધ નારે ઊગી 
નીકળે છે. એ નારો જ લોકે કારી નાખે તો તળાવમાં ત્રણુ 
ચાર માસનું પાણી વધી જય. અગર ને નારાની જગ્યાએ 
શિ'ગોડીનાં ખી નાખી દીધાં હોય તો ગામને એ નકામા ચુસાઈ 
જતા પાણીમાંથી શિગોડાંની આવક આવે, અને તળાવ ઊ'ડ' 
થાય એટલે પાણીનાં ખોટ તો ન ૦૪ પડે. 

ગામમાં ચમારનાં ઘર ખે છે. પણુ એ મરી પરવાર્યા 
જેવાં છે. આજે તો એક ગું છેં. તેમાં પણુ એક જ 
જુવાનિયા છે. એમ છતાં ગામના ટેડ લેકે મરેલ ઢોરને 
ખ્‌'ચી જવામાં મદદ કરે છે, એથી ચમારતી અછત જણાતી 
નથી. ચામડું પેલો ચમાર પાસેના નાના કુંડમાં જેવું તેવું 
કમાવે છે. થે ધણ €મરે& જઈ વેચી આવે છે. બાકીના 
માંથી કેસ, ચામડાના પટ્ટા, ટોર્ના મોર્‌ડા, જેતર, નારી 
વગેરે ગામને બતાવી આપૅ છે અને બદલામાં અનાજ મેળવે છે. 

પણ ગામની મુખ્ય વસ્તી બારૈયાની છે. એને કોઈકે 
ચાક્કસ ઉપધ'ધો મળવાની જરૂર છે. 


પવવ 


લ 
મે્‌।રાક 


કોઈ પણુ માણુસની સાંસ્કારિક કે આથિક સ્થિતિનું માપ 
એના ખોરાક ઉપરથી પણ તીકળી શકે. સામાન્ય રીતે 
માસરાના લેકે સવારમાં સાંગરા -- બાવટો, કૈેદરા અને મનું 
મિશ્રણુ -- ના રે।ટલા અને કટી, દાળ અગર શાકભાજ બનાવે 
છે. દિવસમાં ત્રણુથી ચાર વખત એમને ખાવા ન્નેઈ એ. 
એ વખતે પેલે સવારવાળે। રોટલો અને દાળ, ને જે દાળ 
ન હોય તો રે।ટલે અને મરચુ' એ ખાવાના. સાંજે ખેતરેથી 
આવ્યા પછી પણુ બટકુ'ક રોટલો ખાઈ લે. રાત્રે કોદરી, 
ખીચડી, ભેડકુ' અગર દાળભાત બનાવે. ધેર દૂઝણું હેય તે 
રાત્રે ઘીનો છાંટા અગર પાશેર અચ્છેરે દૂધ પણુ લે. પણુ 
આ તો સામાન્ય સારી ર્થિતિવાળાની વાત કરી. મેટા 
ભાગના લોકોને તો ઘીનો છાંટો કે દૂધ નજરે જેવા પણુ 
નથી મળતાં. કૈટલાકને ધેર ભેસ હોય છતાં ઘી દૂધ 
જાઈક પરવ દહાડે જ ખાવા મળે, પણુ છાશનેો ઉપયોગ આ 
લોકો છૂટથી કરે છે. 

શાકભાજી વધારવામાં સામાન્ય રીતે ખેતરમાંથી ઝૂડી 
આણેંલા પીલવાનું વણુશિયું અગર ડૉળિયું વાપરે છે. આમાં 
વણુશિયું ગરમ છે અને ડોાળિયું વાયડ છે. રાત્રે દીવે 
ખાળવામાં પણુ મે(ટે ભાગે આ તેલ વપરાય છે. ચામાસે 
શિયાળે આ લોકેોતે શાકભાજી મળી રહે છે; પણુ એમાંય નને 
એમણું આળસ છોડી રીધી હત તો ધણા લાભ ઉઠાવી શકત. 


'ખેદરાડ ૧૧૫ 


આજે દોડી, ફૂખી, તારે।, ફ'ટોલાં, ગલકાં, તુંબડી, ડુંગળી 
જેતાં શાકભાજીનો એ સહેજે લાભ ઉઠાવી ન છે. પણુ 
એમનાં પ્રિય શાક મને બે જ જણાયાં છેઃ ડીંટિયાં ( રીંગણાં » 
અને લીલાં મરચાં. આ શાક એમને ખૂબ ભાવે છે, અને 
પાછા એ ખાય છે પણુ ખૂબ જથ્થામાં, સામાન્ય રીતેય 
એમનાં દાળશાકમાં મરચાં મસાલો તેજ હોય છે. એમને 
સૂકો ખોરાક ગળે ઉતારવામાં કૈટલીક વખતે આ તીખાશ 
એમને મદદ કરતી હશે. પણ્‌ એ ચોપડ બહુ ઓછું વાપરી 
રાકતા હોવાથી આ મરચાંની માડી અસર પણુ એમના ઉપર 
સારી પેડે થાય છે. ખસ, દાદર, આખા શરીરે ખજવાળ 
અને કે।લ્લા એ અહીંનો સામાન્ય રોગ છે. એમાં આ રૂક્ષ 
ખારાક અને ગરમ પદાથૌનો પણ હિસ્સો છે એમ હં માનું છું. 
પેશાબની ખળતરા એ પણ અહીંતો એક રેગ છે. 

મે' આંકડા મેળવ્યા છે ઝમાં મામરા ગામના ખાધા- 
ખ્ચનતેો આંકડો ૧૮,૫૦૦ રૂા.તા છેં. એટલે ૮૭૯ માણુસની 
વસ્તીમાં રેન્‍્ટ્નું સરેરાશ ખાધાખચ ૧૧11 પાઈ થયું. 
આપણને એમ થાય કૈ ૧૧।। પાઈમાં એ ખાતો રું હશે ? 
ખરેખર, એમની સ્થિતિ એવી જ છે. આજે મોટા ભાગના 
લોકે! કોદરી અને કટી ખાર્ધને દવસે! કાઢે છે. અને રોટલા 
કરે અમાં તો દળતી વખતે કદરાના છીલરા પણું એ કોદરા 
સાથે જ દળી નાખ છે. અરે ! મણુડાની મોસમમાં શેકેલાં 
મહુડાં ખાઈ ને દનિયું કાઢનાર! ખેડૂતો પણુ મે જયા છે. ઘેર 
મહેમાન આવ્યા હય ત્યારે શેર બાગ્ટરી અગર ચાખા દાળ 
માટે કાર્ક સારી સ્થિતિવાળા પાડોશીને ત્યાં દોડતા પણ મે' 
ઘણાને જયા છે. ગયે વર્ષે ડાંગર કૈ ખાવટાતા પાક બિલકૃલ 
થયે! તહોતો. એ વખતે ૧૦ શેર કેોદરા માટે ઘેરે ધેર ભટકતા 
એક ખેડૂતનું ચિત્ર આજે પણુ મારી નજર સામે ખડ થાય 
છે. રે[ટલા વિતા રડતાં એનાં બાળકનું દુઃખ હં સહન નહેતે 


વ્જ્ડ મારુ ગપ્સડુ 


કરી શકતો. ત્યારે શું ખેડૂત ઉનાળાના ધોમ તાપમાં પરસેવાના 
રેલા નિતારીને કામ કરે છે અને ચોમાસે શિયાળે હીંચણુ 
સમાણાં પાણીમાં ડૂંહેવાતા કામ કરે છે તે આ ૧૧।। પાધના 
સૂકા રોટલા માટે? ૧૯૩૭નું વર્ષ તદ્ન નિષ્ફળ હતું એમ 
છતાં ખેતી તેમ જ બીજી મજૂરીમાંથા ગામે ૨૭,૧૫૨ રૂ।.- 
ની આવક કરીં. એટલે ૦ણ દીઠે રોજની સરેરાશ આવક 
૧૬ પાઈની થઈ, અતે આ વષનું ર્‌।જનું જણુ દીઠ ' સરેરાશ 
ખચ ૨૩ પાઈ હતું. આમાંનો એનો લગભગ અડધો ભાગ 
તો મહેસૂલ, દેવાનાં વ્યા”, ખેતીનું ખચ તથા બીજ સાચાં- 
ખોટાં ખર્ચામાં ગયે. આ ૧૬ પાઇધતી કમાણીમાંથી વી 
ફેરે ખે'ચતાગુ ચાલતી હતી એ તો મેં મારી પોતાની નજરે 
નતયું છે. લણુલેો પાક હજી ખેતરના ખળામાં હેય એ પહેલાં 
જ શાહુકારે। ડમણ્‌યાં જેડી જેડીને ખેતરે ખેતરે કરી વળે 
છે. બાજરી, તુવેર, કપાસ, દિવેલા જેવા પાકે તો બારોબાર 
શાહકાર પોતાને ત્યાં ૦7૮ પહોંયાડવાનો. બાકી ગહ્રો બાવરા 
અને કોદરા. એ તો ખેડૂત માટે ખાવા રહેવા દે કૈ નહિ? 
પ'ગુ મને યાદ આવે છે: એક દિવસ હં શેરીમાંથી ચાલ્યે। 
”૮તા છતા ત્યાં કાંધુક ચચાં સાંભળી ટં ઊભે! રહો, નજીકના 
ધરમાંથી # અવાજ આવતે હતો, “પૈસા ના હેય તો કોડી 
ખાલી કર્‌.' “પણુ ભાઇસાબ, કડી ખાલી કરું તો મારે મારાં 
છોકરાંછયાંને ખવડાવવું શું ? આ ચપરી બાવટોય રહેવા ત દો 
તો મારૈ વર કાઢવું રી રીતે ? તમારાં નાણાં કાંઈ ખોટાં છે ? 
આ3ડતે વરસે સારે પાક આવશે એટલે તમારાં નાણાં પહેલાં 
ભરી આલીશ.' “ના, ના; એવાં બહાનાં નહિ ચાલૅ.' હં આ 
સાંભળતા સાંભળતો બારગુા। પાસે ગયાં ત્યાં તો એક વાણિયો 
હાથમાં ચામડાનાં ત્રાજવાં અને દમશેરી લઈ તં ઊભે! હતે તે 
તીચુ' ઘાલી કોડી પાસે બેસી ગયે, કડીનું સાણું હાથે ઉધાડી 
લીધું અને કેોડીમાંચી બાવરા મેરવી છાબડું ભરવા લાગ્યો. 
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ધરતી સ્રી એક ખૂણામાં ભરા ને ઊભી હતી. છોકરાં નિરાશ 
ચહેરે બાપનું લાચાર મોડું જેઈ રહ્યાં હતાં; અને વાણિયો 
નાણું ઊભેલાં બાળકોનાં શરીરમાંથી લોહી કતરી કાઢતો હેય 
તેમ, “લાભ, લાભ, ખેય, બેય, ' કરતો કરતો કડી ખાલી 
કચે જતો હતો. 

આવી હાલતમાં ખેડૂત પોતાની માનવતા ભૂલી ન્નય એ 
કેટલું સજ છે ! 

મહેસૂલનો હપતો વસૂલ કરવા માટે તલાટી ગામમાં 
આવ્યા હોય અને રાવણિયા ખડૂતને ધેર એક ખે ફેરા ખાઈ 
ગયા હય છે, ત્યારે એનું મન કેવું ચગડાળે ચડેલું હેય છે ? 
ખતરમાંથી અતાજ લઈ જતી વખતે, આવેલે શાહુકાર જુદી 
જાતના હતો. આંજે સરકારનો હપતો ભરવા માટે ખેડૂત 
પૈસા માગવા ગયો છે ત્યારે એ જ શા'ડકારે નવે સ્વરૃપે દીપી 
નીકળે છે. “વ્યાજ પણ ભરવું નહિ અને પૈસા તો] ચડે 
ઘોડ લેવા દ્દોડથા આવે! છે।!' “પણ શેડ, કાંઈ સરકારને 
હપતો ખળે છે?' “તા ખળે તો તેમાં હું શું કરું? આવને 
ખે દી પછી. હમણાં મારો હાથ ભીડમાં છે.' “ અરે શેઠ, 
તમે જશુ છો ? રાવણિમો ત્રણુ વખત આંટા ખાઈ ગયો. 
ખૂતરમાં ગયે હતા તો ત્યાં બેરી બોલાવવા આવી. એટલે 
આજ તો પૈસા આલવા પડશે.' * સારું ત્યારે કાલ આવજે. 
કાલ પૈસા આવવાના છે. આજ તો મારી પાસે ખોરી બદામેય 
નથી.' લાચાર થઈને ખેડૂત ખે ગાઉ ચાલીને ચુણુલથાી 
પાછો આવ્યો. 

રાવણિયો -- નારાકાકા, તમે પેસા હવે ઝટ ભરી દો. 
તમારે માટે અમે તે કેટલાક ફેરા કરીએ? આ તલાટોા 
જ પીને ખેસવા નથી દેતો. એને ઝટ દઈને ડાકોર ભેગુ' 
થવું કોય તેમાં હડિયાપાટી કરાવીતે પત્તર અમારી રગડી 
નાખે છે! 


૧૧૮ મારુ' ગામડું 
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“શાભાઈ, શેઠે કાલે પૈસા આલવાનું કહ્યું છે. 
વહેલી સવારમાં જવાનો છું, હવે નહિ લ'બાય. 

ખૂડૂતને સારું ખાવાનું નથી મળતું એમાં એની | એથી 
આવક ઉપરાંત એનાં ખોટાં અને બિનજરૂરી ખચૌ પણુ એક 
ક[ર્‌ણુ છે. 

ગએ દારૂ, અષ્ીણુ, ચા, તમાકુ તથા લમ મરણઃ ના વધાર 
પડતાં ખર્ચૌ પાછળ, દર્‌ વષ પોતાના રોટલા પાછળ ખચે 
છે એટલાં જ ખીંકન' નાણાં ખર્ચા પાડે છે. અં અટકાવે 
તો આજે મળે છે એથી બમણા નહિ તો દોઢો રેટલે તો 
જરર એને મળે. એ જ પ્રમાણુ અનાજને કેળવીને ખાવાની 
અવેર-શક્તિ એનામાં આવે તોપષ એના ખોરાકમાં મોટો 
સુધારે ય જય. 

આજે એ અનાજ રાંધે છે પણુ એમાં સફાઈ નથી, 
સુધડતા નથી, કેળવણી નથી. નહિ તો આજે એની પાસે 
જેટલું અનાજ છે એને પણુ કાંપ્કે સારું કરીને એ ખાઈ 
શકે. આજે તો એતી પાસે ધાન છેં, પણુ તેની ધૂળ કરીન 
ખાવાની આંધળી રીત એવી પાસે છે. 

મે જેયું છે કે, માસરા કરતાં મે।ટાં ઉન્રળિયાત ગામોમાં 
રડેતા પાટીદાર ખેડૂતો કાંઈ સોના માણુક ખાંડીન નથી 
ખાતા; એય બાવરા અતે કેોદરા * ખાય છે. પષ્યુ એ 
કોદરામાંથી કોદરી કરે, ઢોકળાં કરે, હાંડવો! કરૈ; બાવટામાંથી 
રે।ટલા કરે, વડાં કરૈ, ઢેબરાં કરે. એ ઉપરાંત દાળ કરે, 
એસામણુ કરે, ખાટિયું કરે, કટી કરે. આમ એ છેલ્લા 
મ્ેટીના ધાનને પણુ કૈળવીને કાંક ખાવા લાયક ધ 5. 
એથી એ સુખી જણાય છે. એમની પષ્ુ આશ્રિક સ્થિતિ તો 

એવી જ હોય છે. બારેયા બહેનોમાં હજુ એ ૦નતની ઉક#ળિયાત 
બઠેતોનતી આવડત આવી નથી. એમને કોઈએ એ બનાવ્યું 

પણુ નથી. એટલે બાવા આદમના વખતથી ચાલતા આવેલા 


કાલં 
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મોઢા ચક્કર જેવા રે।થ્લા ધડયા કેરે છે અને રોજ રે!જ 
ખેતરમાંથી કામ કરી આવેલા થાકયાપાકયા ખેડૂત પાસે ધર્યા 
કરે છે. એ ખીચડી બનાવશે તો શાક નહિ હોય, અને ભાત 
બનાવશે તો દાળ નહિ હોય. પણુ આ જાતની આવડત 
કાંઈ કેળવણી વિનતા મળે? કેળવણીને નામે તો ગામડામાં 
માંડુ છે. નાનો છોકરો કે છોડી જરાક સમજણાં અને હરી 
ફૂરી શકે એવાં થયાં ક તુરત એમને માટે ટોર ચારવા 
જવાનું કામ નક્કી થયેલું જ હોય છે, ત્યાં નાના મોટા અને 
સાર! ખૂરાના સહવાસમાં ન ખોલવાનું અને ન ચાલવાનું એ 
શીખે છે. કમ ખાવું, કૈમ પીવું, કેમ ખોલવું, કેમ ખેસવું, 
એ કશાનું એમન ભાન નથી હોતું. અને હેય પણુ કયાંથી ? 
એમતી નિશાળ કહે કે ધર કહો, જે કહે તે ધર અને સીમ. 
પખુ એ ઘરમાં તો એને ઊંધું જ શીખવા મળે છે. સા 
બાપને ભાંડતી વય છે તે! બાપ માને ભાંડતો હેય છે. ખાપ 
૦૮ ચેઢે માંડેલો લોટા ગોળામાં બોળતો હેય ત્યાં છોકરાં 
એથી શું વધારે સારું શીખે આવી ગામડાના ખેડૂતની 
હાલત છે. એને સુખી કરવો હેય તો એતી રહેણીકરણી 
સુધરે એવી તાલીમ આપવી જેઈએ અને એ તાલીમ 
આપવા માટે સવાભાવી ભાઈઓએ તેમ જ બણેનોએ આવાં 
ગ'દ્દાં ગામડાંઓમાં જઈ ને બેસી જવું જેઈ એ. આ ફેરફાર 
માત્ર વાતો, લેખે! કે ભાઘણાથી નથી થવાનો, પણુ સેવકોના 
અનુકર્‌ણુ કરી શકાય એવા આચરણુથી જ થવાને છે. 

પણુ માતી લે! કે એનું ખોડું ખચ બધું અટકી ગયું. 
તોય એની ખેતીની બચત એક આનાથી આગળ નથીં વધતી. 
ત્યારે શું આ એક આતો માણસના પોષણુ માટે પૃરતેો છે ? 

એટલે જ્યાં સુધી ખેડૂત પેટ ભરીને ખાતો નથી થયે 
ત્યાં સુધી એને, તું સુધરી “ન અને સુખી થઈ જઈશ, એવી 
વાતો કરવી એ સને વધારેપડતી લાગે છે. 
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ખેડૂતને જે પોતાતી કેમાયેલી રોટી પોતે ખાતો કરવે 
હેય તો પહેલી જરૂરની વસ્તુ એ છે કે એતી અનેકવિધ ચાલી 
રહેલી લૂ'ટ અટકાવવી જેઈ એ. આમાંની મોટામાં મોટી 
લૂટ શેઠ શાહુકારોતી છે, દેવાના ડુંગરોતી છે, અને એ 
બધામાં ભાગીદારી પડાવે એવાં એનાં નિરક્ષરતા અને અન્નાન 
છે. આ બન્નેનો ઉપાય, ધારે તો, રાજ્ય સહેજે કરી શકે 
એમ છે. 


૧૦ 
કેળવણી 


દું ગામમાં રહેવા ગયે! અતે મારે ત્યાં થોડા છોકરાએ! 
શીખવા આવવા લાગ્યા, એટલામાં તે! મતે માસ્તરનું બિરદ 
મળી ગયું. હૂં ગામમાં ન્યાં તીકળું' ત્યાં લેકે! મને માસ્તર 
નામથી સ'બોધવા લાગ્યા. પણુ આ સ'ખબોધનથી મને આનદ 
થવાને બદલ અકળામણુ થવા લાગી, મતે થયું કે, આ 
કલ કવાળુ નામે તા મારે ન જ ભેઈએ. કોઈને ધેર “ઉ” 
કે તુરત મા કે બાપ પોતાના છોફરાને ઉદ્દેશીને બોલે, “ જને 
આ માસ્તર આવ્યા, તને ભણુવા લઈ જવા માટે.' આ 
સાંભળીને છોકરો ધરતા કયાય પ્મૂણામાં ભરાઈ ન્ય કૈ હં 


ન 
હા. 


ત્યાં ખેસું કૈ ઊભે! રહું ત્યાં સુધી એ બહાર જ ન ફરકે, અને 
જે કોઈ માબાપ એને બળ૦7બરીથી બહાર ખે'ચી આણે તે 
એ રડતો જ હોયઃ આટલી એ છોકરાને માસ્તરતી ધાક | 
આવું માસ્તરપદ લેવું કરોને ગમે ? મે માસ્તર શખ્દનો સખત 
વિરોધ કઢી અને ધોડા વખતમાં જ લેકે મને મારા નામથી 
“૮ બોલાવવા લાગ્યા. છોકરાઓને પણ્‌ થોડા વખતમાં સમ'ાઈ 
ગયું કે આ માસ્તર નથી પણુ બબલભાઈ છે. કાર્‌ણુ મારી 
પામેથી માર, ગાળ કે ભય જેવું કરું એમને ન મળ્યું. મારી 
પામેથી તો એમને ગાતો ગાવાનાં મળે, રમતો ર્મતાતી મળે, 
તકલી કે રૈ'ટિયો  કાંતવાને। મળે, અગર તે વાર્તા સાંભળવાની 
મળે. 

અમારા ગામમાં નિશાળ નથી. એમ છતાં માસ્તર 
શખ્દતી ભયકરતાથી છેરરાએપ કેટલા રપાર્રાચત છે એ અ 
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ગ્રસ'ગ જાહેર કરે છે. અને માબાપ ઉપર તે! આ માસ્તરોએ 
એવી છાપ પાડી દીધી છે કૈ, માસ્તર માર મારે તો ૦૪ છે।કરા 
સુધરે અને તો જ પારકી વિદ્યા હાથ આવે. આ માન્યતાને 
કારણે કેટલાક તે! મને પણુ કહેવા આવ્યા કે, જને મારા 
છોકરાને ન આવડે તો તમે મારન્ને. 

વર્ષો પહેલાં માસરામાં લોકલ ખોડ તરફથી એક નિશાળ 
આવી હતી. પણુ વિદ્યાથીઓની સખ્યા ધટી જવાથી એ 
તીકળી ગઈ હતી. ત્યાર બાદ ગામતા કેટલાક ઉત્સાહી લોકોએ 
એકાદ ખાનગી માસ્તરને અમુક વર્ષા સુધી નભાવ્યો. આમ 
ગામમાંથી ૧૫--૨૦ જણુ સહી કરી શકે અગરે કાંપ્કે વાંચી 
શકે એવા થયા. પણુ છેવટે એ માસ્તર પણુ ગયવે1. કેટલાક 
ભાઈએ પાસેથી એ માસ્તરની સે।રીનતા ચમકારાની કથા મને 
આજે પણુ સાંભળવા મળે છે. છેલ્લાં સાતેક વષથી તો 
ગામમાં ભણવાને નામે માં'૬' જ છે. ગાઉ સવા ગાઉ દૂર 
ખીન્ટ્લપુર ગામ છે ત્યાં લોકલ બોર્ડની નિશાળ છે. પણુ એટલે 
દૂર નાનાં છોકરાં અને ખાસ કરીને બારેયા કમનાં છેકરાં 
ભણવા ન્નય એ આજની સ્થિતિમાં લગભગ અગકયવત્‌ છે, 
કારણુ, એમને ભણુવાની એટલી બધી તમા ૪ હોતી થી. 
%ઈકે કોધઠકે વખતે વાષ્યાતી લૂ'ટ્થી ત્રાસી બાપને છે।કરાનેં 
ભણાવવાના ઉત્સાંઠ થઈ આવે. પણુ ર્‌।% ઢોર યારી આવતા 
છોકરાનું કામ આ ઉત્સાહને મોળો પાડી દે છે. જે ગામમાં 
જ નિશાળ શેય તો. કદાચ આ ભ્ત્સાક આટલી ઝડપથા ન 
માર્યા “નય. નિશાળ સ્થપાવા ઉપરાંત માબાપના મનમાં 
ભણુતરનું મહત્ત્ત ઠસાવવું એ પષ્ુ એક બહ %ર્‌રી વસ્તુ છે. 
નહિ તો એક નજીવી મજૂરીના મોહમાં એ છોકરાને નિશાળેથી 
ઉઠાડી લે છે. 

ભણુતરમાંથી છોકરો એક આનાતી પણ્‌ રેંકડી કમાજી 
લાવતો હેય તો માબાપ કળવણી તરફ સહેજે આકર્ષાવાનાં. 


કેળવણી ૧૨૩ 


પણ્‌ આજની કેળવણીમાંથી છોકરો પાઈ નો પણુ દેખીતો લાભ 
તો નથી લાવતો જ, પણુ ખેતર કૈ મજૂરીના કામ તરફ એક 
જતની સૂગ કૈળવે છે, એ માબાપને કદી પોષાવાનું નથી. 

ગામડાની નિશાળનો સમય ત્રડતુ પ્રમાણું બદલવે। 
જોઈ એ એટલું જ નહિ, પણુ એતી રએ પણુ પાકતી 
મોસમને અનુરૂપ થાય એ પ્રમાણું ગોઠંવાવી જેઈ એ. છેકરે 
થોડો પણ બાપને ઉપયોગી થાય એવી સગવડ કરી આપવી 
જેઈ એ. આજે ખેડૂત દાતરડાને। હાથે તૂરી ગયે હોય તોપણુ 
એભાઈ મરે છે. ખેડૂતના દીકરાની આવી પરાવલખી દશા 
આપણું ટાળવી જ જેઈ એ. દાતરડું કાકરતાં, હળ શેવું 
ચરાળ કરતાં, કુહાડા કે કદાળાનો હાથે ખેસાડતાં, ખાટલાનું 
સાલ ખેસાડતાં, કમાડનું ચણિયારું ચડાવતાં, ધ'ટીનો। ખીલડે 
સુધરારતાં -- આવી આવી રજના જવનને ઉપયોગી હેય એવી 
બાબતો શીખવવી એ હં ખેડૂતનાં છોકરાં માટે આવશ્યક 
તાલીમ માનું છું. છોકરે। “મા, ચા પા' વાંચે ક ગન/રા- 
મારૃતી વાત વાંચતા થાય, એમાં કાંઈ કેળવણી ન આવી ગઈ. 
એ નિશાળે ગયો છતાં એને હક્કો તો કાયમ રલો. એ 
નિશાળે ગયે! છતાં એનાં કપડાં તો એવાં ૦૪૮ મેલાં રહ્યાં; 
મોઢામાંથી ભાષા તો એવી જ મેલી નીકળતી રહી. હા, 
એ હોટેલ અતે હેર કટગ સલૂન તરફ આકર્ષાયા, છાપાની 
કચરા જેવી જહેર્ખબરે। વાંચતા થયો. આને કેળવણી 
કહીશું ? એને ડેળવણી કડવી હોય તોયે સુધારાની નહિ પણુ 
ખગાડાની કડેવી જનેઈ એ. 

આજે ગામડાંતે અહ્મગ્નાનની પણુ એટલી 9: જરૂર ૪, 
પણુ એ ગામડાના જીવનમાં ણેપયોગી થઈ પડે એ રીતે 
અપાવું ભનેઈ એ. ગામડાના વિદ્યાથાતતે વાંચતાં લખતાં તથા 
હિસાબ ગભ્‌તાં આવડવું જેઈ એ, પણુ એ હિસાબ પણુ 
ગામડાના બરના હોવા જઈ એ. એતે નામાનું સામાન્ય સાન 
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હોવું જેઈ એ, જેથી વાણિયો એની આંખમાં આંગળી ધાલીને 
છેતરી “નય છે એ ન ખનવા પામે. આવી ગામડાની શાળા 
ત્રણુથી ચાર કલાક કરતાં વધારે તે ન જ ચાલવી ન્નેઈ એ. 

આમાંનું કેટલુંક કામ તે! વ્યવસ્થિત રાત્રિશાળા દારા 
પણુ થઈ શકે; પણુ સાવ નાનાં બાળક્રેને રાત્રિશાળા કરતાં 
દિવસની શાળા વધુ અનુકૂળ પડે છે. 

શાળા ઉપરાંતના સમયમાં બાળકને રૅ"ટિયો તકલી કે 
એવો જ બીજે કોઈ ધંધા શીખવવેો જેઈએ. ખેતીમાં 
ફળ ફૂલ ઝાડ ઉછેરવાં, શાકભાજી કરવી, આ બધામાં બાળકને 
ખૂબ રસ પડે છે. આવાં કામે] ફરતાં કરતાં એમનામાં 
સોન્દર્ય માટે પ્રેમ, વ્યવસ્થિતતા માટે પ્રેમ, નિયમિતતાને 
આગ્રહ -- આવા ઉમદા ગુણા ખાલવી શકાય છે એટલું જ 
નહિ, પણુ પ્રાથમિક ગણિત તેમ જ સામાન્ય જ્ઞાનની બીજ 
અતેક વાતો આના સ'બ'ધમાં કહી શકાય. 

વિદ્યાર્થીને અક્ષરસ્ઞાન તો આપણું આપીએ જ. પણુ 
ખરું મહત્ત્વનું જ્ઞાન તો એમતે સ્વચ્છ રહેતાં શીખવવાનું, 
ગાળા ભૂલતાં શીખવવાનું, સત્ય અતે નીતિના સંસ્કારે 
પાડવાનું, હક્કા અને બીડી છોડાવવાનું અને ચાલુ જીવન 
વિષેતી કલ્પના ફેરવી નાખવાનું છેઃ એના જીવનમાં રાષ્ટ્રીયતા 
ભરીં દેવાનું છે. આ કામ તો એમના તરફના પ્રેમ અનં 
લાગણીથી ઊભરાત। વર્તનથા અને શિક્ષક તેમ જ માખાપના 
ચારિત્યથી જ થઈ શકવાનું. 

વિદ્યાર્થી એટલે એની સાથે માત્ર નિશાળ પૃમ્તે જ 
સબધ, પગાર પૃરતો જ સબધ, એ જતતી આજકાલ 
૩૯ થઈ ગયેલી માનવતા બદલી નાખવી પડશે. શિક્ષકે 
વિધાર્થીના ધર સાથેતો પરિચય વધારવો પડશે, એનાં 
માબાપ સાથે હળવું મળવું પડશે, એટલું જ નહિ, પણુ 
એમના આખા જવનમાં ઊતરવું પડશે. એ કેમ ખાય છે ? 


કેળવણી જ્સ્પ 


શું ખાય છે ? એને ખાખી કપડાનો અને પોલીસની નેતરની 
સો.ટીનો કેમ મોહ છે? એ દારૂ તરફ અને મારામારીના 
વમળમાં કૈમ તણાઈ જય છે ?એ જાસાચિઠ્ઠીનો ભોગ કૈમ 
થઈ પડે છે ? આ બધું શિક્ષકે જાણુવું પડશે એટલું જ 
નહિ, પણુ એનાં સાચાં કારણુ। શોધી એમાંથી બચવાના 
રસ્તા પણુ સૃચવવા પડશે. 

સામાન્ય રીતે ગાસડાને। માસ્તર ગામના થોડા આગેવાનોના 
હાથનું રમકડુ થઈ પડે છે. અગર તો ગામડાના અભણુ 
લોકોને લડાવી મારવાનું કે બે પૈસાતી કમાણી કરવાનું શોધતો 
હેય છે. પણુ ગામડાનો શિક્ષક તો સ્વાર્થ વગરનો અને 
જાઈ પણુ પક્ષથી તટસ્થ એવે। બાળકોનો શિક્ષક, માબાપને 
સાચે! સલાહકાર અને પ્રજ્નનો સેવક હોવે! જેઈ એ. 


મ. 


૧૧ 
જંસાચિડડી 


આ શખ્દપ્રયોગ જ પહેલે મે' માસરામાં આવીને સાંભળ્યે।, 
પણુ એ શખ્દ સાંભળ એ પહેલાં તો મને એને! પ્રયોગ જ 
જોવા મળ્યો. માસરામાં એને “જસે કર્યો કહે છે. આમ 
પ્રથમ પ્રયોગ જેવા મળ્યો એટલે ત્નસાથચિટ્ટી શદ પ્રત્યે મને 
કદી વહાલ ન ઊપન્નયું, 

એક દિવસ સવારમાં દાતણ્‌ વગેરેથી પરવારી, નાહી 
ધોઈ ને રેર આવું છું ત્યાં રસ્તામાં ખે માણુસ મળ્યા. એકના 
હાથમાં લીલાંછમ પાંદડાંવાળાં આંબાનાં થડિયાં હતાં. બીશ્નના 
હાથમાં ધાચ્યિં હતું. મેં પૃછચું, “ભાઈ, કથાં “નએ છો ? 
અને આવા વાઢેલા આંબા કચાંથી લાવ્યા ?' પણ્‌ મતે કશે 
જવાબ ન મળ્યો. એમના મોઢા ઉપરથી «૮ મતે «#ણાઈ 
આવ્યું કે, કાંધકે અવનવું બનવા પામ્યું લાગે છે. મે' પ્રસંગ 
પારખી કાંઈ વધુ પૂછપરછ ન કરી; પણુ ૪રા આગળ વધાને 
નજીકમાં રહેતા બાજ લેકાને પૃછયું તો જણાયું કે, એ તો 
ડાકોર શય છે. મે કહ્યું, “કેમ ?' તો કહે; “જુઓને, 
બિચારાના ત્રણ વર્ષના છે રેલા આંબા વાદા નાખ્યા છે. એટલે 
ફરિયાદ કરવા જય છે. ' મે' પૃછચુ', ' કાણે ? ' જવાબ મળ્યો, 
“આપણે શું “નણીએ ? કહે છે કે ' #નહે * થયે! છે. ”' પછી 
મે તપાસ શરૃ કરી અને શોધી કાઢયું કે “કરો એટલે શું. 

'સાનું મૂળ સ્વરૂપ બહ સાદું' હતું અને તે આવું 
કાંઈક --કપધ્તું અગત વેર વાળવા માટે અમુક મૃદતમાં 
અમુક નુકસાન કરવાની સચના આપતો નનામા પત્ર લખવે 


જાસાચિકો ૧૨૭ 


તેનું નામ જસો. પણુ પાછળથી તો એમાં અનેક ન્નતની 
યુક્તિપ્રયક્તિ અને કાવાદાવા ર્‌માવા લાગ્યા. આજે તો એ 
શાસ્ર બહુ જ ખીલ્યું છે. 
માતો કૈ મારે મારા દુશ્મત ઉપર નજ્સાચિટ્ટી બાંધવી 
છે. તે હું મારા દુશ્મનનું ધર્‌ નહિ બાળુ', પણુ મારા 
દુશ્મનને ખીજ કેઈતી સાથે બનતું ન હૈય અગર થેીડા 
દિવસ પહેલાં એતી સાથે ટ'ટાફિસાદ થયો હેય એવાનું ધર 
ખાળી મૃકુ', અને કથાંક એકાદી નનામી, ઉકૈલવી પણુ મુશ્કેલ 
પડે એવી અને અપશખ્દોથી ભરેલી ચિઠ્ઠી બાંધી દઉં. આ 
ચિકીમાં પેલા બે વચ્ચેની દુસ્મનાવટનાં કાંધકે કારણ તથા 
ખીજી અનેક સાચી જૂડી વાતો લખી હોય. આનું પરિણામ 
એ આવે કે. જેનું ઘર બળ્યું એ મારા દુશ્મતનો પાકે શત્રુ 
બનવાના એટલું જ નહિ, પણુ પોતાનું વર્‌ બળી ગયું એને 
શક એ મારા દુશ્મન ઉપર «૪ લાતવાને. પછી મારે તો 
એ બ'તે લડષા કરૈ, વધુ બાળાજળીં કર્યા કરે, અગર કાટ 
કચેરીએ ધક્કા ખાધા કરે, એ ડે પેટે અને રાજી હૈયે જયા 
કરવાનું અને રાજ થવાનું, અને હું માનું કે મારું ધાયું પાર 
પૃડયુ' છે, દુશ્મન ગોઠવેલા દાવપેચમાં બરાળર ફસાયો! છે! 
આવી હલકી અને નિર્દય આ નનસાપદ્દતિ છે. 
આવા નરસા કરનારને પોલીસ પણ્‌ કથાંથી પકડે અને 
બાજુ કોઇ પણ કચાંથી પકડે? આ તે મે શનસાતી બહુ 
આગળ વધેલી પહ્દાતિ જણાવી. પણ ઘણાખરા જસા તો 
બહ સાદા પ્રકારના હોય છે. એમાં, અમુક દિવસમાં તારી 
દીકરીને સાસરે વળાવી દેજે, નહિ તો જેવા જેવી થશે; 
અમુક [દવસમાં આટલા રૂપિયા ફ્લાણુ કેકાણુ મોકલાવી દેજે, 
“હિ તા માથું સલામત નાહ રહૈ; -- આવું આવું લખ્યું હોય 
છે. આમાં કેટલીક વખત તો જેતે ત્યાં રપિયા મૂકવાનું 
લખ્યું ડાય એ બચારે આમાંનું કશું “નણુતે પણુ ન હોય. 


૧૨૮ મારુ ગપ્સડુ 


સરકારી ચોપડે દુશ્મનનું નામ નોંધાવી એને પોલીસ-ચોકીએ 
આંટા ખાતો કરવાની આ એક રીત છે. આવા જસાતા 
પ્રયોગોમાં ઉપર ઉપરથી સન્‍્જન ૦૮્‌ાતા આગેવાનો તેમ જ 
ઉચ્ચ કેમના લોકે! પણુ ભળેલા હેય છે, 

શરૂ શરૂમાં તો જાસા વિષે જાણીને મને બહુ દુઃખ થયું. 
મારી પાસે જે કેઈ આવે તેને તેમ જ ન્યાં જઉ ત્યાં આ 
હલકો ધધો છેડી દેવાનું હું સમળ્નવતે।. પણુ આવી બાબતમાં 
જ્રાઈ સાચું રડે જ નહે. જસા ગામમાં એકબીજા પ્રત્યે 
વેરઝેર અને ઠ્દેઘભાવ ફેલાવે છે એટલું જ નહિ, પણુ આખા 
ગામનું વાતાવરણુ કલુષિત કરી મૂકે છે. દરેક એકખીજથી 
કૂફૂડે છે અતે દરેક એકખબીશ્ન ઉપર વહેમતી નજરે જીએ 
છે. અને આ બાળવા જાળવાના જસા એટલા ચેપી અને 
નિર્દય હોય છે ક એ ચાલ્યું એટલે એને રોકવું બહુ મુશ્ડેલ 
પડે છે. 

એક વાર તો અમારા ગામમાં ત્રણુ મહિનામાં છ સાત 
જામા થયા. ખે દિવસ પહેલાં એક ૦૮ણુતી ધાસની ગ જ ખળી 
ગઈ. પછી કોઈના આંબા વઢાયા, વળી કોઈ બીજની ગજ 
બળી. ત્યાં તો એક રાત્રે એક શૈરીનાં ધરેની હારતી હારે 
બળવા લાગી. ખીજ શેરીમાં ઘરનાં નેવાંમાં કૌઈ આગના 
તણુખે। ભરાવીને ચાલી ગયું. પાંચ દવસ પછી ખબર આવે 
છે કે, એક જુનું છાપરું અને ખંતીનાં બધાં સાધના બળીને 
ખાખ થઈ ગયાં છે. 

આ વખતે ગામનું માનસ ડૅવું બીકણ થઈ જય છે! 
રાત પડે એટલે સ્રીઓ, બાળકે! અન મોટાઓ સુષ્ધાં ફફડતા 
હેય. આવતી સવાર સાજી સમી દેખાય તો સારું ખાસ 
કરીને આ બનાવે! ઉનાળામાં, હોળી આસપાસ ન્યારે લોકે 
નવરા ણેય છે ત્યારે વધુ બનવા પામે છે. અને અ'ધારી રાત 
આ કાળાં કામે। માટે વધુ અનુકૂળ મનાય છે. 


જાસપ્ચિટ્ઠી ૧૨૯ 


આ જસાચિટ્ટીઓથી માત્ર વ્યક્તિઓને જ તુકસાન 
પહોંચાડવામાં આવે છે એવું નથી. કોકે વખતે એનાં 
પરિણામો આખા ગામને વેડવાં પડે એવું પણુ બને છે. જેમ 
કે, ગામના કૂવામાં ઘાસલેટ રેડી જવું, કૂવાનું થાળું તોડીને 
રૂવામાં ધકેલી દેવું. આવું ધાસલેટવાળું પાણી પીતે ધણી 
વખત મારા ગળામાં બળતરા પેદા થતી. પણુ આખા ગામ 
સાથે મારે પણુ એ વેઠચ જ છૂટકો હતે. 

એક દિવસ સવારે ઊડીને શેરીમાં વાળવા જ્નઉં છું તો 
આખા ગામના રસ્તા ઉપર ચીભડાં તથા કાકડીના ઢ્ુકેડા 
ઢુકડા વેરાયેલા પડયા હતા. કેઈ «ગ્યાએ કાકડીનાં તોરણો 
લટકતાં હતાં. થોડી વારમાં ખખર્‌ પડી કે, ગામના વાઘરીતી 
વાડી ઉપર જસે! થયો છે. આખી વાડીના વેલા કોઈ એ 
વાટી નાખ્યા છે. થોડી વારમાં ખીજ ખબર આવી કે, ગાસના 
ત્રગુય ફૂવાએમાં વેલાનાં પાંદડાં તથા ચીભડાં અને કાકડીના 
ટઢુકડાના ઢગલેઢગલા તરે છે. 

દરેક વખતે “સાની ચિઠ્ઠી સખી પાસે અને ત્યાંથી 
ડાકોર પોલીસ થાણું પહોંચે. કેઈ વખત ચિટઠ્ઠીનાં નામોમાંથા 
ઉકેલી શકાય એવાં નામે। ઉકેલીને લોકોને થાણું ખોલાવવામાં 
આવે. આમાં મોઢે ભાગે નિદોષ જ્ઞોકો જ સ'ડોવાય છે. પોલીસ 
માર મારીને એમની પાસેથી સાચી બિના કઢાવવા મથે. પણુ 
આજ સુધીમાં માસરાના *નસાએ। માંથી એકનો પણ કાંઈ 
ચોક્કસ તોડ પોલીસ ખાતું કાઢી શકયુ' હોય એવું મારી જાણમાં 
નથી. અને સાચે જ આજની પતિએ સાચે! ઉકેલ આણી 
શકાશે કે કેમ એ એક પ્રશ્ન જ છે. 

આવા ળજસા સામાન્ય રીતે ગામના જ લેકે કરતા 
હોય છૅ. કોઈક વખતે પરગામના પણુ કરી નય છે. પણુ 
મોટા ભાગના જસા ગામમાંથી જ થતા હેય છે અને એ કામ 
સામાન્ય રીતે ગામના નાગા ગણાતા લેકે જ કરતા હેય છે. 


મા-૧ 


૧૩૦ મારુ' ગાસડુ' 


રાવણિયા સુખી તેમ જ સ્થાનિક પોલીસ પણુ ધણી વખતે 
એમાં સ'ડોવાયેલી હેય છેં. પછી સત્ય બિના કંચાંચી મળે ? 
એટલું ૪ નહિ પણુ કોઈ ભલતાને “૮ આતો ભોગ બનાવી 
દેવાના દાખલા પણુ બને છે. 

કેટલીક વખતે લોકે સાચી બિના ન્વણુતા હોવા છતાં 
ખીકના માર્યા એ વાત બહાર પાડવાની હિ'મત નથી ફરતા. 
એમાં કક વખતે પોલીસનો ડર હેય છે. પણ મેટે ભાગે 
નાગા લોકે એતું ધર કૈ ગજ બાળી મૂકશે એવે। ફફડાટ હોય 
છે. આમ એ મનમાં તે મનમાં સમસમીને ખેસી રહે છે. 

મારા ગામના ધણા લોકોને કેટલીક વખત ગામના! 
રાવણિયા તથા ખીજ ખે ચાર જણુ ઉપર નસા કરવાતે। વહેમ 
આવતે, પણુ એની વિરુદ્ઠ ક્ર્યાદ કરવાતી કોઈની હિંમત ન 
હતી. અદર અ'દર બખડયા કરે, પણ બહાર એક શબ્દ ન 
ખમે।ાલે એટલું જ નહિ, પણ કોઈ બીજને ફરિયાદ ઉપાડે તો 
સાક્ષી આપવા આવતાં પષગ્‌ એ ગભરાય. કહેશે, “એ તો 
ઘરબાર બાળીને પાયમાલ કરી મૂકે. એના પમાં તો હકર 
વાર્‌ આવી જવાય. તલારી એના ડબન્નને] કહેવાય, મૃખી 
એના કબજનો કહેવાય, “૮માદાર એના કબજનતા કહેવાય. 
એની સામે થવામાં શે સાર નીકળે ? ભગવાને જે ધાયું હશે 
એ થયા કરશે. ” 

આવી કમનસીબ હાલતમાં ગામમાં કોઈ સામુદાયિક કામ 
કરવું હોય તો એ તો શાનું બને જ ? પેલે પેલાને દુશ્મન 
ગણુતો હેય અને પેલે! પેલાને દુશ્મન ગણુતો હોય. આખા 
ગામના ભલાનું ફામ હોય છતાં, અમુક માણસે એ કામમાં 
ભાગ લીધે એટલે અમુક માણુસો એને વિરોધ જ કરવાના. 
ખધાયને રાજી કરી શકીએ એવું તો લગભગ અશકય. કાર્‌ણુ 
ખએેમના અગત રાગદ્%ેષ આખા ગામના હિતમાં પણ્‌ વિધ્ર 
નાખી શકે છે. 


«ાસપ્ચિદ્દો ૧૨૩૧ 


એક રાત્રે આ ન્નસાતી જ ચિતા કરતો કરતો હું સૂઈ 
ગયે. રાત્રે બારેક વાગ્યે એકાએક અવાજ આવ્યો. મકાનની 
જાળીમાંથી પ્રકાશ દેખાયો. હું ઊઠીને બહાર તીકળ્યો તે 
ગામના વાણિયાનું અને એની ખાજીનાનું મકાન સળગતું હતું. 
લોકે દોડાદોડી કરતા હતા, બૂમો પાડતા હતા, પાણીનાં માટલાં 
લાવતા હતા, હં દોડયો, એક સીડીથી છાપરા ઉપર ચડવો. 
વાણિયાના મકાનની હજી પાંખ */ લાગી હતી. બાજુનું 
છાજનું મકાન લગભગ આખુ' બળી ગયું હતું. એની ઝાળ 
બાજીના ત્રીનન મકાનને પણુ લાગી હતી. મે' છાજવાળા 
મકાનનું બળેલું આખું છાપરું એક જાડી વળી વડે તીચે ધસાવી 
પાડયુ'. છતાં આગ હોલવાઈ નહિ. પછી તો બે ત્રણ 
વાંસીએ મગાવી અને મકાનનું માટીનું કોટડ આગ ઉપર 
પાડી દૈવડાવ્યું. આગ શાંત પડી. બાજુનું મકાન પણુ થોડુ 
તોડી પાડયું. વાણિયાના છાપરાની પાંખ પાણી રેડી રેડીને 
હૈ।લવી પાડી. પણુ આ વખતે મે' શું નેયું ? લોકે ખૂમે! 
પાડે, દોડાદોડી કરે, જોયા કરે, પણુ આગ હેલવવાનું કામ 
ખહઢ ઓછા કરે ' એક વખત તો આગ હોલવવા જતાં બળેલા 
છાપરા વચ્ચે મારી પગ પડષો અને હં અદર ધસી પડતો 
મહા મૃસ્કેલીએ બચ્ચો. આ જેને લોકોને થયું કે, આ 
માણુસ શા માટે આટલે બધો હલ્શો મચાવ્યો હશે ? એનું તો 
કાંઈ ઘરબર બળતું નથી !' પણુ આ બનાવ પછી અહુ લોકે 
હેોલવવાના કામમાં નેડાયા એ દું જેઈ શકયો. પણુ બધું 
હેલવાયા પછી તો! લેકેનાં ટોળેટોળાં ઊલટયાં. કૈમ કરીને 
આગ લાગી ? કમ કરીને હેલવી ? આમ અનેક પ્રશ્નો આવવા 
લાગ્યા, ક્રોઈ આશ્ચર્ય બતાવતા, કેઈ દુઃખ પ્રદશિત કરતા, 
તો કેઈ ટીખળ પણુ કરતા. 

આ બનાવ પછી મતે ખૂબ અકળામણ થવા લાગી. આ 
જસા બધ શી રીતે કરવા? કેોણુ બાળે છે એતી ચોકસ 


૧૩૨ સારુ' ગામડું 


ખાતરી તો નહિ જ મળી શકતી, લેકેોને અસુક માણુસ 
ઉપર્‌ વહેમ પડતો, પણુ જણેર રીતે એમનું નામ આપવાતી 
હિમત નહોતી. જેમની ઉપર શક આવતો એ લેકે તો, 
“આવું કામ કરનારા કૈવા હલકા છે ? માણુહનોા તે ઠીક પણુ 
દોરનોય નિહાહે લે છે*-- આવી આવી ડહાપણુની વાતો 
કરતા. મને આ બધું જેઈને બહુ મૂ'ઝવણુ થતી. કઈ પણુ 
રીતે મારે તો આ અટકાવવું હતું, એક દિવિસ આખા ગાસને 
ભેગુ કરી મારા દિલિમાં જેટલી વરાળ હતી એટલી ઠાલવી 
કાઢી, અને આવા ધધા ન કરવા બહું બહુ રીતે સમજાવ્યા. 
છેવટે લોકે! પાસેથી, કેઈ એવું કરનારાને બાતમી મળે તો 
વાત ગામના પચ પાસે ર"નૂ કરવી, એવાં વચન લીધાં અને 
બધા વેરાયા. ત્યાર બાદ અમુક મહિનાએ સુધી તો આ 
બનાવ અટકી ગયા. પણુ એ છેક જ ખ'ધ થઈ ગયા છે એવું 
તો ન જ કહેવાય. હમણાં જ ઘાસની ખે ગ'જી બળી ગઈ. 
એક રૂવા ઉપરતી પથ્થરતી શિલાએ। તથા ભડનાં લાકડાં 
કૂવામાં ઉથલાવી પાડવામાં આવ્યાં. થોડા દિવસો ઉપર 
થરિજનેનાં ઘરે ઉપર રાતે ઢેખલા પડતા હતા. 

જસાચિટ્ઠી એ નામર્દાધનું ખીજું સ્વરૂપ છે. મર્દ માણુસ 
પોતાને જે કાંઈ અન્યાય થયે હેય એનો બદલે છડેચોક અને 
સામી છાતીએ ઊભે રહીને વાળે. પણુ આજે પ્રજ્નમાંથી એ 
તાકાત જ હરાઈ ગઈ છે, એટલે નનામા કાગળા લખીને કૈ 
કોધ્નું છાનુંછૂપું ખાળી તાખીને લેકે! પોતાનો વેરનો બદલે 
વળાયો। એવો સતોષ માને છે. આનું પરિણામ એ આવે છે 
%, ગામમાં અને કમમાં કલેશ વધતે। જ્નય છે, શક્તિ ઘટતી 
જાય છે, એટલું જ નહિ પણુ કરેલાં કાળાં છુપાવવા માટે 
બી અનેક કાળાં કરવાં પડે છે. અમલદારોતી અતે નાનામાં 
નાના સિપાઈસપરાની પણુ ખુશામત કરવી પડે છે અને તેમને 
લાંચ રૃશવત ચાંપવી પડે છે, વિના વાંકે ખાખી કપડાથી 


જાસપચિડ્ડો ૧૩૩ 


ફછ્ડયા કરવું પડે છે. દિવસે દિવસે કેમનું નામ બદનામ થતું 
જાય છે. સામાજિક કલ્યાણુ કરવાની ભૃત્તિ તો ગઈ 
જ છે, પણુ એના મૂળમાં આવા બનાવોથી અંગાર 
ચ'પાય છે. 

આ સ્થિતિમાંથી ઊગરવું હેય તો પ્રન્નમાં કેળવણી, 
સાચી સમજ, અને ધમની ભાવના જગાડયા વિના છૂટકે 
નંથી. 


૧૨ 
વ્યસનો 


ગામડાને એની આથિંક સ'કડામણુ મારી નાખે છે એ 
સાચી હકીકત છે, પણુ હું એમાં ઉમેરવા માગુ છું કે એમનાં 
વ્યસનો એમને એછાં પાયમાલ નથી કરતાં. 

માસરામાં લગભગ ૯૦૦ની વસ્તી છે, પણુ ત્યાં એક અક્ષર 
શાખવે એવી નિશાળ નથી. આજુબાજુમાં નજીકનું એવું 
નિશાળવાળુ' ગામ નથી કૈ જ્યાં ગામના છોકરાએ બારે માસ 
ભણુવા જઈ શકે, એ જ ગામમાં દારૂનું એક પીડું' છે. 
આથી ખરી ખીજ કઈ સ્થિતિ હોય ? પ્રજ્નને ભણાવવા માટે 
રાજ્ય તરફથી પ્રાથમિક શાળાની પષ્યુ સગવડ નથી થર્ણ 
શકતી, જ્યારે પ્રજને અ'દર અંદર લડાવી પાયમાલ કરવા 
ભાટે દારૂનું પી્‌ઠું બારેય. કલાક માટે ખુલ્લું છે ! હું ખાતરી- 
પૂર્વક કહું છું કે, સાસરામાં દાર્નું પીડું ન હોય તો આજે 
પિવાય છે એના કરતાં દારૂ ધણા એછેો પિવાય. કેઈ કહેશે, 
ખાનગી રીતે દારૂ ગાળવાનું વધશે. એ વાત વજૂદ વિનાની 
છે. કારણુ ગેરકાયદેસર દારૂ ગાળવેો એ કાંઈ એટલું સહેલું 
કામ નથી મનાતું; અને જે હથે ગાળવાવાળા છે એ તો આને 
પીઠ્ઠાં છે છતાં ખાનમી રીતે પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. દાર 
અટકાવવા માટે પીઠાં ચલાવવાં એ સાચો રસ્તો નથી, પણ 
દાર પીનારનાં માનસ ફેરવવાં એ એનો ઉપાય છે. સમન્નૂતી 
ઉપરાંત નાતજતનાં પ'ચાતું નેતિક દખાણુ તથા સરકારી 
તકૈદારીનો પણુ એમાં ઉપયોગ કરી શકાયઃ આજે તે રે।% 
પીતા ન હોય એવા પણુ પૈસા હાથમાં આવે ત્યારે પીઠુ 
દેખીને પીઠા તરફ દોડે છે. કારણુ એમાં એ છે કે, દાર 
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પીવાની કાયદેસરની -- સરકારે આપેલી--છટ છે. એને 
સરકારે આપેલો હક એ શા માટે ખોઈ નાખે? 

વેચાતા દારૂ પાછળ માસરા ગામ વષે દણાડે ૧૫૦ 
૩પિયા ખચે છે. પણુ આપણુ જે એ ખચે સાચો અદાજ 
કાઢીએ તો જદો જ નીકળે. કારણુ કે દારૂ પાછળ એણે 
જેટલા પૈસા ખરચ્યા એટલા તો ખર્ચાઈ જ ગયા. હવે એની 
પાસે ખેતી વગેરે માટે જેઈતાં નાણાંની જેગવાઈ રહી નહિ 
એટલું જ નહિ, પણુ ખેતીના ધ'ધામાં એ જીવ દને કામ - 
પણુ નથી કરી શકતો. દારૂતી મસ્તીમાં કાંઈક નાગાઈ કે 
તોફાન કરીને એ કોાટકચેરીનું નવું ખર્ચ ઉમેરે છે એ 
વધારામાં. દાર્થી માણુસની નૈતિક ભાવના અને માનસિક 
શક્તિ તો ક્ષીણુ થાય જ છે, પણુ સમાજમાં એ એની શાખ 
પ્‌ ગુમાવતો જાય છે. 

આમ છતાં પુખ્ત ઉંમરના લોકોમાંથી કદી દાર તાહિ 
પીધા હોય એવો અમારા ગામમાંથી એક પણુ પુરુષ કાઢવો 
હોય તો મુશ્કેલી પડે. એટલું જ નહિ પણુ અમુક અમુક 
વખતે તે! દારૂ પીવો એ કેટલાક લોકોમાં સ્વાભાવિક ગણાય. 
જેમ કે, હોળીનો ઉત્સવ હોય, ધેર લમ હોય, માતાનો ગ્ય 
તીકળતો હેય, માનતા થતી હોય, અગર તો સરખે સરખા 
મદેમાન ધેર આવ્યા હોય, તો દારૂના પ્યાલા ઊડે જ. કેટલીક 
વખત તો આપણુ ધારીએ નહિ એવા માણસો પણ આ 
સેતાનની જાળમાં કસાયેલા હોય છે. ગયા હોળી-ઉત્સવ 
વખતે મે' જેયું દ, જેમને હું ધારતો હતો કે કદ દારૂ ન 
પીશે એવા પણુ દારૂ પીને ભાન ભૂલ્યા હતા. એવે એક 
જુવાનિયા તો મારા ધર્‌ પાછળની ખાતરતી ખાણુમાં પડયો 
આળોાટ્તો હતો અને જે નજીકમાંથી પસાર થળું એને ગાળે! 
રતો હતે. મે' જેયું કે એતે એવી જાતનું બિલકુલ ભાન ન 
હતું. શરૂઆતમાં તો હું એની પાસે જતાં ગભરાયો. પણુ 
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મે સાંભળ્યું હતું કે દાર્ડયામાં શરીરને કાખૂ નથી રહેતે, 
એટલે હું તો હિ'મત ધરીને એની પાસે ગયો. એ ગાળો 
દેતો દેતો સામે આવતે હતે. મેં એના હાથનું કાંડુ મરડીને 
પકડયો અને ધક્કા દઈ દઈ એના ધર સુધી હડસેલ્યો. વચ્ચે 
ખીન્ને એક ભાઈ મારી મદદે આવ્યો એટલે કોમ સરળ બન્યું. 
આવી સ્થિતિમાં એની મા તથા બહેન રડતાં હતાં. બાપ 
ખેતરમાં હતો, બાપને ખબર પડે તો ખૂબ માર્‌ પડે એવું હતું. 
એથી માબહણેન રડતાં રડતાં કહે કે, તમે એના બાપને ન 
કહેશે, પણુ આ ગાંડો! થઈ ગયે છે તેનું શું કરવું ? મે' કહ્યું, 
તમે ખધાં તમારાં કામકાજે વળગા ને એને આ ઓરડામાં 
પૂરી સાંકળ મારી દો, એટલે એ ડાલો થઈ જશે. ઓરડામાં 
બધ કરતાં કરતાં તો એણુ ખૂબ તોફાન કરી મૂડુયુ. છેવટે અદર 
પુરાઈને એ મોટેથી રડવા લાગ્યો ! સાંજે જ્યારે એ ઊડીને 
ખહાર આવ્યો ત્યારે એનું મોહું શરમમાં નીચુ નમી ગયું હતું. 

આ તો મે' કેષ્ક વખત દાર પીનારાની વાત કહી. 
પણુ અવારનવારે અગર રજ દારૂ પીનારાતી વાત જુદી 
ન્તતની હેય છે. મારા ઘર પાસે એક અવારનવાર દારૂ 
પીવાવાળા પણુ છે. એ પીને આવ્યો ત્યારે માથાનું ફાળિયું 
કયાંક પાડતો આવ્યો હતો. આંખો લાલચોળ હતી. ઘરમાં 
આવ્યો એટલે ધરતી સ્ત્રી તરત જણી ગઈ કૈ એ પીને આવ્યે 
છે. એણું એને ભાંડવા માંડયો, થોડી વાર તો એ પડયો 
રથો, પછી એકાએક ઊઠયો. સામાં ખી'ટીઓ ઉપરથી 
લાકડી લીધી અને સ્રીને બોરડી ઝૂડે એમ ઝૂડવા મ'ડથો. 
ધરમાં ખીજા' કઈ હતું નહિ કૈ એને છોડાવે, સ્રી બચાવ 
કૅરેવા ગઈ, પણુ એકાદ હડસેલાથી એ પડી ગઈ, પેલાને 
પીઠ ઉપર મારવાથી સતોષ નહોતો થયે એટલે હવે પગના 
નળા ઉપર લાકડીએ મારી, સાથળમાં લાકડીના ગોદા માર્યા 
અને જેમ તેમ લવવા લાગ્યો. એટલામાં તો આડેાર!।પાડાશી 
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આવી પહોંચ્યાં. બાઈને છોડાવી અને એને થોડો માર મારી 
ઘરમાં પૂરી દીધો. પેલી ખાઈ સાત દિવસ સુધી તે! ચાલી 
ન શકી, એ ભાધ ને ભાન આવ્યું હશે ત્યારે પસ્તાયે। કે નહિ 
એ હું જાણુતો નથી. પણુ મૃછ ઊંચી રાખવા માટે બેરીના 
ખીન્ન અનેક દોષો કાઢી એને ધમકાવવાનું તો એણું ચાલુ જ 
રાખ્યું. ઉનાળામાં એ ભાઈસાહેબને ત્યાં ખાવાના સાંસા 
હતા. ચાર પાંચ દિવિસે ધરમાં તકરાર થાય. કેઈ વાર 
બૈરી પિયર ભાગી નય. વળી ૧૫-૨૦ દ્વિસ ખાદ એ 
જને ખોલાવી આવે. સાથે સાથે અનાજનું એકાદ 
પોટલું કૈ એકાદ કપડું સાસરેથી લેતો આવે ત્યારે એનું 
ગાડું નભે. 

એક વખત હં નજીકના ગામમાં રાત્રે સૂતો હતો અને 
ગામના ચોકમાં જ મારામારી અને ખૂમાબૂમ સાંભળાં, હં 
“નગી ગયો. બહાર વાડામાં જઈને નેઉં છું તો ધારિયાં 
લઈ ને કેટલાક લેકે! લડાલડી કરી રહ્યા છે. ક્રેઈના ખોલવાનું 
ઠેકાણું ન હતું. કારણ એ બધાય દારૂથી તર થયેલા છતા. 
સવારમાં ખમર મળી કે, એકને સખત વાગ્યું છે તેથી કેટલાકને 
પકડવામાં આવ્યા છે. પાછળથી સાંભળવામાં આવ્યું કે બન્ને 
પક્ષમાંથી ચાર જણા છ છ માસની સજમાં ગયા, જેમાં ખે તો 
ગામના આગેવાને જ હતા. 

એક દિવસ સવારમાં ઊઠંથો ત્યારે લેકે દોડાદોડી કરતા 
હતા. મારા ધર સામેના મકાનને *બારણું થોડી વારમાં ખે 
પોલીસ આવીને પહેરે ભરતા ખેઠા. પછી મને ખખર પડી કે, 
આખકારીં પ્રન્સ્પેકટર બાતમી મેળવીને ગામની તપાસ કરવા 
આવ્યા છે. ધોડા ઉપર ખેસીને એમણુ અસુક અસુક જગ્યાએ 
છાપા માર્યો. એક જગ્યાએથી અધમણુક મહડાં નીકળ્યાં એટલે 
એતે પકડવો. સાંભળ્યું કે એકાદ ખેતરમાંથી દારૂનો શીશે। 
નીકળ્યો. એથી વધુ કશું હાથમાં ન આવ્યું. પોલીસો અને 
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ઇન્સ્પેકટર મહડાવાળા! એક માણુસને પકડીતે ચાલ્યા ગયા. 
પણુ તે લ્તિસે અમારા ગામતા તળાવમાં જ્યાં ત્યાં મહુડાં તરતાં 
હતાં, કારણુ કે કેટલાકે બીકમાં તે ખીક્રમાં મહુડાંના કોથળા 
તળાવમાં હાલવી દીધા હતા. પાછળથી પેલાં મહડાં પકડાયાં 
એ માણસને, યાદ નથી, પણુ કાંઈક ૧૦-૧૨ રૂપિયાનો દડ 
થયે હતો. 

અમારા ગામમાં પીડાનો દાર્‌ મે।ટે ભાગે હરિજનો પીએ 
છે. આજુબાજાનાં ત્રખુ ચાર ગામના હરિજના આ ગામમાં 
પીઠ હોવાથી પીદાતે આશરે આવે છે. એમનામાં લગ્નપ્રસગે 
% મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે દારૂ અચૂક પિવાય છે. એ 
ખધા ખિરતી થઈ ગયેલા છે. દારૂ પીવામાં બીજાઓને શરમ 
હેય છે, પણુ આમની તે શરમ પણ્‌ એછી થતી જય છે. 
એનું કારણુ મને એમના ધમ શીખવવા આવતાં શિક્ષકે 
વગેરેતી જ શિથિલતા જણાય છે. 

દારૂ જેવું જ ખીજું વ્યસન અહીં તમામનું છે. પણુ 
આ વ્યસન એટલું સર્વવ્યાપી અને અ'૬ર પેઠેલું છે કે એને 
%મ કાઢવું એતો વિચાર કરવો પણુ અધરે। થઈ પડે એવું છે. 
સારા સારા ધ્રહ્મષ્યુ વાણિયા, પાટીદારે અતે સાધુ સ'ન્યાસીએ। 
સુષ્ધાં એતી જળમાંથી ઊગર્યા નથી. તમામૃતું સદતર વાવેતર 
ખ'ધ થઈ જય તો આ પ્રથા ઉપર જબરી અસર થાય. પડે 
આજતી સ્થિતિમાં એ એટલું મુશ્કેલ છે કે એ લગભગ અશકય 
જણાય છે. એમ છતાં તમાકુના પાકને વિગેષ કરના ખોજ 
તીચે રાખવામાં આવે તો આનો વપરાશ કઈક એછે! જરૂર 
થાય, પણુ આનો સાચે ઇલાજ તો પ્રાથમિક તેમ જ પુ 
વયનાઓનું શિક્ષણ એ જ છે. આજે તા માસરામાં પાંચ 
વષષના બાળકતે પણુ તમે હૃક્ો પીતો નેશ. 

અહીંના લોકે હકકાતી તમાકૃમાં ગોળને બદલે મહુડાનેો 
કાકબ નાખે છે. એમાં એક પ્રકારનો નશે। હોય છે. એટ્લે 
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એ વધુ તુકસાન કરે છે. દારૂ તેમ જ તમાકુ પાછળ ગામ ક્રેટલું 

ખચ કરે છેં એ તો આવકજાવકના પ્રકરણુમાં આપી જ દીધું છે. 

હકો પીનારાઓમાં એકફબીન્નો એઠો હકો પીવાર્ન 

સગ તો રહેતી # નથી. આથી કોઈ કોઈ વખતે રે 

ફેલાય છે એટલું જ નાહિ પણુ સ્વચ્છતાને! ખ્યાલ પણુ 
દિવસે દિવસે ભૂ'સાતે। નય છે. 

ખીડીનો વાપ? સામાન્ય રીતે આ બાજી ઓછે છે. 
પણુ ગામપરમામ જાય ત્યારે વાણિયાદૂણિયા એમને એટ 
ખીડીનું ખોખું આપીને વશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે એટલું જ 
નહિ, પણ મે ગામના સારા પ્રતિછિતિ ગણાતા આગેવાનને 
વાણિચે। ખીડી પીતો હેય તો એની પાસેથી બાકી રહે 
અડધું ડૂ'ડુ' માગતા જેયા છે ! આથી વધારે અધઃપાત કયે 
જે્ધ એ છે? ક્ષત્રિય કેઈતી પાસે હાથ ન ધરે એવી એર્ન 
રેક. એને બદલે રસ્તે જતાં કેઈ પણુ મુસાફર પાસે ખબીડીન્‌ 
ખોાખુ' માગવામાં એનો સ'કોચ ગયે છે એટલું જ નહિ, 
પણ એ સામાન્ય થઈ પડયુ છે. એ કેટલી અવદશા ! 

હ એમ માનતો હતો કૈ, ચા તો શહેરોમાં જ હશે, 
પણુ આ ગામડામાં આવીતે જેયું તો એણું અહીં પણુ એને 
જબરો અડ્ડો જમાવ્યો છે. મહેમાન આવે ત્યારે ચાને 
પ્યાક્ષો ધર્યા વિના કેમ ચાલે? કેઈ મોટાઈ ખાતર, કોધ 
દેખ!વ ખાતર, કેઈ અનિચ્છાએ તણાર્દને તો કોઈ એન 
વ્યસનથી જકડાઈને, આમ અનેક કારણસર લોકો ચાના 
પાસમાં સપડાયા છે. અને ચા કાંઈ દારૂની માફક હલકે 
ગણાય છે ? એ તો સમિતિવાળા।ા પણુ પીતા હોય ! હું આવ્યે' 
એ વખત કરતાં મારા ગામમાં ચા અડધ ઉપરાંત એછે 

ઈ ગયો હરશે. એમ છતાં વરસે દણાડે ર1. ૭૫૦ ચ! 
પાછળ વપર્‌ાય છે; એટલા રૂપિયા છોકરાંને ઘી દૂધ ખવડાવ- 
વામાં અગર શાકભાજીના ચોપડમાં વાપયો હેય તે ? 


૧૪૦ સારુ' ગાસડુ 


આવું જ એક જિદ્દી વ્યસન અરીણુનું છે. એ ઝેરને 
આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે અપાયું હરશે એ જ મતે તે 
નથી સમજતું. ગામમાં અણીણુના હડણડતા બંધાણી ૨૧ છેઃ 
એ ઉપરાંત પ્રસ'ગોપાત્ત કસુંબો ગળાય એ વખતે તો એમાં 
ધણા ભળે. એની પાછળ વર્ષ દહાડે ર. ૩૫૦ ખર્ચાય છે. 
આ વ્યસન હવે ફેલાતું અટક્યું" છે. જૂના ખ'ધાણીએ મરી 
પરવારે એટલે એતો છેડે છૂટે. પણુ આ અષ્ટીણને ફેલાવવામાં 
ભાટબારોટ તથા ભૂવાભવેયાનો હાથ જબરો હોય છે. ખોટી 
ખુરામત કરી આ કેમની છાતીની કસો! તોડવી એ જ 
એમની કમાણીનું સાધન છે. આવાં વ્યસનો દ્દારા જ એ 
એમતી ખુશામત કરતા હોય છે. પરિણામ એ આવે છે કે, 
એ બધાનું અષીણુ, ગાંન્ને, તમાકુ કૈ ચાનું ખચ પણ છેવટે 
તો ભોગવવું પડે છે ગામલોકોને જ. 

એક વખત ગામમાં વહીવ'ચો (બારે ) આવ્યા હતે. 
હું એની વિધિ ન્નેવા ગયો. ત્યાં મે' શું જનેયું એક નડે 
ચોપડો લઈને વરરાજા જેવાં કપડાં પહેરીને ગાદીતક્યાને 
અઢેલીને બારોટ ખેડે હતો. એની એક બાજુ ખે ચાંદીના 
હક્ઝા પડા હતા. બીજી બાજી તજ, લવિ'ગ, ઇલાયચી, પાન 
વગેરેનો ડબ્બો તથા અષ્ટીણુના કસુંખાથી ભરેલો વાડકો પડયાં 
હતાં. સામે અને ચારે ખાજુ ગામના લેકે મોટાં 
ફાળિયાં બાંધી ખેઠા હતા અને હૃક્કાના દડૂકા બોલાવતા 
હતા. બારોટ ખાંજુ' કશું નહોતા ખોલતો, પણુ આખા 
ગામને વશવેલે વાંચતો જતો હતો. ખોલવાનું બધું સંગીતમાં 
જ ચાલતું હતું. એના હાથે કાંતેલા સ'ગીતમાં મોતીસ'ગના 
મથુર્સંગ અભળાવન વન - મથુરર્સંગના પરભાતમંગ અભળાવન 
વન - પર્‌ભાતમંગના જેગાજી ને ખુમાનસંગ અભળાવન વન - 
ભોગાજના નાથાજી ને કાળાજ ને કુપાજી અભળાવન વન - 
આ જ પ્રમાણું અભળાવન વન સાથે આખા ગામની નામાવલી 
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ચાલ્યા કરે. બારોટને ધેર ઘેરથી એક એક રૂપિયો મળે અ. 
જ્રાઈને ત્યાં નવા બાળકનો જન્મ થયે હોય તો એવી તૉ 
કરાવવા માટે ખે રૂપિયા તે! શું પણુ ૨૫ રૃપિયાય ન્નેડવા પડે 
લોકો આવતા જય, જતા જય, હુક્કા કસુંબા કરતા જય 
રૂપિયા મેલતા ન્નય અને વાતોનાં ગપ્પાં છોલત।ા નજ્નય. આઃ 
બારોટ દસ દ્વિસ ગામમાં રલો, ફળિયે ફળિયે ખેસવા ગયો અન 
રૂ।. ૩૦૦] ગામમાંથી લઈ ગયે. વધારામાં દસ દિવિસ સુધી ર૦ 
ત્રણુ જણાએ લાડુ ઉડાવ્યા અને ચાપાણી કર્યાં એ વધારાનાં 

એ ખારેોટ વાત કહેતો હેય ત્યારે સામે એક મોડું થે 
રાખીને એમાં જેતો જાય અને ખોલતેો જય, જાણુ બ! 
મોટો વિદ્દાન પુસ્તકમાંથી કથા ન કરતો હોય ! પણુ ખઃ 
જેતાં એ મોઢેથી પોતાને ફાવે એવી વાતો જ કહેતે હતે. 
એમાં એક જગ્યાએ એણે મેક દુહો ગાયો. એનો અથ ઝે 
હતો કૈ, જે કાવા-કસુંબા તથી કાઢતો, ભાટબારે।ટને આરરે 
નથી આપતો અને . . . એ માણુસ જીવ્યો તોય ન જીવ્ય 
બરોબર. આવે ધર્મ એમને સાંભળવા મળે છે. એ ધામિ: 
વ્યાખ્યાનમાં લેને શું શું સાંભળવા નહિ મળતું હોય ? 

કેટલીક વખત ગામમાં બારોટ આવે ત્યારે ઝધડા પણ 
ઊભા થાય છે. એક કહે છે, મારે દાદો મેટા ભાઈ હતે 
અને ખીન્ને કહે છેં, મારે દાદો મેટા ભાઈ હતો. પછી તે 
ભઈ લે લડાલડી અને ખોલાબોલી, આ ખોટી મોટાધનિ 
તકરારમાં માથાં કડવા સુધી પણુ મામલે! પહોંચે છે. આમ 
અદાલત બારેટનો ચોપડા ગણાય છે. અને આ અદાલતેય 
કાંઈ લાંચ રુશવતથી પર નથી હોતી ! 

આમ ગામડાના સુકાઈ ગયેલા જીવનમાં વ્યસનોએ વ 
સુકવણું "આણ્યું છે, પણુ આ બારે।ટ અને ભવેયાએ ૨ 
સુકવણા।ને ધર્મ અને રૂઢિના દોરા બાંધી આપીને ગાલી રહેલ 
ચૂસતે વધુ આંધળી બનાવે છે. 


૧૩ 
ગામડાના ધરમરાન્ન ! 


તમે ગામડું જેયું હશે, ગામડાની ગ'દકી જેઈ હશે, 
ગામડાની ગરીબાઈ પણુ જેઈ હશે. પણુ ગામડાનો ભૂવે 
નેયો છે ? એ પણુ એક જણુવા જેવું પ્રાણી છે. 

અમારા ગામના મુખીને ગાલે ગાલપચોાળુ' થયું હતું. 
એની પીડાને લીધે તાવ પણુ આવ્યો હતે.. મે' એમને જુલાબ 
લેવાનું કહ્યું અને ચાલવા માંડયું. ત્યાં તો પાંચેક જણાતું એક રોળુ' 
આવતું જણાયું, એકના હાથમાં ચલમ છે, બીજના હાથમાં 
હુક્કો અને ચીપિયો છે, અને ત્રી”નના હાથમાં કાંઈક પડીકા 
જેવ છે. હું તા આ લ'ધરતે આવેલું જેઈ ત્યાં જ થોભી ગયે. 

પછી તો. આવેલામાંથી એકે ગજવામાંથી એક ચીથર 
કાઢયુ' અને એને છેડે બાંધેલા થોડા ઘઉંતા દાખ છોડી જમીન 
ઉપર નાખ્યા. બધા એકીટસે એના સામું ન્નેઈ રલ્રા. પેલાએ 
જરા હે કફફડાવ્યા, પછી દાણાની એક ચપટી ભરી તે તે ગણ્યા 
અને માથુ ધુણાવ્યું. બીશ્ત ખે વચ્ચે ખોલી ઊઠયા, “કેમ 
%ાઈ આવે છે ?' પેલાએ કરીથી ચપટી ભરી દાણા ગણ્યા, 
“માતો ન માનો પણ ઝપટમાં આવી ગયેલ છે.' ધરતી ડોશી 
ખેલી ઊડી : “ત્યારે શું કરશું, ભયા? કહે એ બાધા રાખુ, 
પણુ મારે તો એ સાજે થઈ જય એવું કા. ખે દી ને ખે 
રાતથી આંખે ઊંલ નશી ભાળી.' ભૂવો કહે છે, ' એક ઘીનો 
દીવો। કરે, પેલ્લું પડીકું છોડે.' પડીકું છોડનારાએ લેટ પ્યાલો 
સ'ગાવ્યાં, પ્યાલામાં પાપી સાથે ખાંડ ભેળવી. મુખ્ય ભૂવાએ 
નાળ ઉપરના દેવતા ઉપર કાંક ભભરાવ્યું અનતં ધૃણી કરી. 
ધુપતી વાસ આવવા લાગી. પછી થોડી ખાંડ પણુ નાખી 
અને તડતડાટી ખોલાવી. 


ગાસડાના ધરસરાળા ૧૪૩ 


મુખીને તાવ ૧૦૪” લગભગ હતો. એમને ખાટલા 
પરથી નીચે ઉતારીને ખેસાડયા. દરદીમાં બેસવાના પણુ હોશ 
નહેતા. ભૂવાએ પેલે મીઠા પાણીને પ્યાલો લઈ એને દરદીની 
ક્ેડથી માથા સુધી ધીમે ધીમે ફેરવ્યો, પછી ચારેય દિશામાં 
થેોડુ' થોડુ' પાણી છાંટયું. આ બધો વખત ભૂવાના હોઠ 
ફફડયા કરતા હતા. છેવટે બાકી વધેલું પાણી પોતે પી ગયો. 
આમ ત્રણુ વખત કર્યું. આતે પ્યાલો કયો એમ કહેવાય છે. 
પછી મુખીને સૂવાનું કડી એની ડોશીના કાનમાં કાંઈક કહ્યું. 
ડોશી કહે, “ સારુ ભાઈ, એ સાજે થઈ જતો હેય તો એની 
ભારોભાર ગોળ મથારાજે જઈને વહે'ચીશ.' પછી ભૂવાએ 
ચલમના દમ તાણ્યા. જૂના વળગાડનાં ખે ચાર ગપ્પાં માયો' 
અને બધા વેરાયા. 

એ બધા ગયા પછી મે' દરદીનું શરીર તપાસ્યું તો 
તાવ પહેલાં કરતાં વધારે હતો, અને આટલા વખત સુધા 
બેસવાથી શરીરમાં ખૂબ અશક્તિ આવી ગઈ હતી. 

બીજે દિવસે તો મુખીના ખીજે ગાલ ફૂલ્યો. મે' 
કહ્યું, ' બાઈ, આડુ'અવળુ' કશું ફરવા કરતાં એમને જુલાબ 
આપો અતે ગાલે કાળીજીરી ને માંદુ વાટીને ચોપડે.' 

“પણુ -૬વા ન અપાય. નહિ તો આ તો. ભહારાજનું 
કહેવાય. ' 

“અરે ભાઈ આ ડયાં દવા પિવડાવવી છે? આ તે 
થોડું દિવેલ પાવાનું અને દવા તો બહાર ગાલે ચોપડવાની. 
એમાં શું મહારાજને થઈ «૮વાનું હતું ! ' 

છેવટે એમ કયું”. ચોથે દિવસે કાંઈક આરામ થયે. 
પણુ મહારાજની દેરીએ સવા ત્રણુ મણ ગોળ તો વહે'ચાયો જ. 

કોઈને તાવ આવ્યો હય, કેોર્ઈને ગાંઠ તીકળી હોય કે 
ક્રોઈને કમળા થયે! હોય, તો એ બધા ભૂવાને ખે।લાવવાના 
અને ભૂવો એમનો એકાદ દોષ તે. કાઢવાનો જ અને 


૧૪૪ મારુ' ગામડુ' ર 
બદલામાં માતા કે મહારાજની મેલડી કે જેગણીની કાંઈક તે 
ખાધા રખાવવાનો જ. આમ શહેરના લેકે! જેમ દાક્તર અને 
દવાદારૂના વહેમ પાછળ પૈસા વેરે છે, એમ આ લેકે ભૂત- 
ભૂવાના વહેમ પાછળ પોતાને રેટલે। વેડષ્દી મારે છે એટલું 
જ નહિ, પણુ પચ્ચીસ વર્ષના જીવાનન્નેધને પણુ એક 
કલ્પનાની બીકથી ફફૂડતો બનાવે છે. 

આ ભૂવાએનતી એક ખૂખી એ છે કૈ, કોઈ પણુ 
જગ્યાએ એ એકલો નહિ જવાને. સાથે ખીજ ખે ત્રણ 
ટાપશી પૃરવાવાળા તો હોય જ. 

ગામના ચોરામાં લેોક્રેતી ઠઠં જમી છે. એક વાધરી 
ડાકલું વગાડતો વગાડતો, મોઢેથી માતાનાં અનેક સાચાં જૂદા 
વખાણુ ગાઈ રહ્યો છે. પણુ ભૂવાને માતા આવતી નથી. 
પેણ! કલાક આમ ચાદ્યું, પણ્‌ ત્રણુ ચાર ભૂવામાંથી કોઈ 
ધૂણુતું નથી. એકાદો હઉઉછે અવાજ કાઢે છે, પણુ પાછે 
“ડે પડી જય છે. ખે ત્રણુ જણા એકખીજને ખાંડના 
કાકડા ભરાવે છે. એક ૦૮ણુ ધૂપ કરે છે અને વાધરી વધુ ને 
વધુ જેસથી ડાકલું ડુગડૃગાવે છે. એટલામાં માતા આવી. 
હઉઉ૩ હઉઉઉ હઉઉઉ, મુખ્ય ભૂવો ખે હાથનાં આંગળાં એક 
ખીન્નમાં ભરાવી ધ્રુજતા “નય છે, ધૂણુતો। જાય છે અને હઉઉઉઊ 
હઉ કરતે। જય છે. 

“ તમને બધાને હું આળખી ગઈ છું. તમે મને બહુ પજવી 
છે, મારી મર”્નદ તોડી નાખી છે. દીવાદીવટમાંથીય મને કાઢી 
નાખી છે. તમે મને છેતરવા ભેગા થયા છે, ખરું ને ? ' 

ભૂવાના ટોળામાંથી જ એક જણુ ખોલે છે: “ના રે મા! 
આવું શું ખોલે છે ! તમને છેતરીને અમારે કયાં જઈને 
રહેવું છે ! દીવાદીવટ રહી ગધ હેય તો એમાં અમારી ભૂલ 
થઈ ઢશે. મા, આજની કૅરે માફ કર. હવે તું કહે એમ 
કરીશું. તારી અમી ન૦૪ર અમારા તરફ રાખ.' 


ગપ્મડાલા ધરસસકજત ! વષપ 


બધા ભેગા થયેલામાં ખળભળાટ થાય છે, “ માતાબાઈ 
રિહાયાં છે.' 

એટલામાં તો કે!ઈઈ ઘી લઈ આવ્યું અને પાંચ કેડિયાંમાં 
પાંચ દીવા પ્રગટાવ્યા. કેઈ ધરાડિયા ફાળિયું ઉતારી ઉતારીને, 
“માખાઈ, આટલો ગને જતો કર્‌, હવે ભૂલ નહિ થાય)' 
એમ વીનવવા લાગ્યા. 

પણુ ભૂવે। તે! વધુ ને વધુ બરાડા પાડીને ખેલવા લાગ્યે!, 
“તમે મારી આમન્યા તોડવા લાગ્યા છે. ગામને પાધર 
ખાંધેલાં મારાં નાળિયેરનાં તોરણુ ઉપર તમે નજર બગાડે છે ! 
હું કોઈને સાજા નથી રહેવા દેવાની. મારા ધામાં આવેલા 
ભલભલાના મે' ભુક્કા ઉડાવી દીધા છે !' 

ફરી બધા કરગરવા લાગ્યા, “ માજી, હવે એવું કોઈ દી 
નહિ થાય. પણ કાક એવે! ગનો કરે એમાં અમે શું કરીએ ? 
અમને કૈમ કરીને ખબર પડે? તું તો અ'તરતરમાં છે. જે 
એવું કરતો હોય એને જ ઊંધો પાડી દે ને !' 

' દઉઉ૯ હૃઉઉઉ હઉઉઉ. હૂં તો આજ ચૅતવણી આપું 
છું. સનં મારાં છોકરાંને દૂભવવાં ગમતાં નથી, મારે તો તમે 
બધાં સરખાં છો. જુઓ, આ સોમલા. મારી સામે નજર 
રાખે છે,' એમ કહી ગામના વાણિયાની પીદ પોહ્યાએ 
( ભૂવાએ ) થાબડી. અને કહ્યું, “ ન, વેશાખ મહિના સુધીમાં 
તમારા ખે ભાધમાંથી એકાદાનું ધર બ'ધામશે. મારે કોલ છે. 
પછી તને દીક લાગે એ કરર, ' 

વાણિયો! રોપી ઉતારીને ભૂવાને પગે લાગ્યો, “ માજ, 
તમારી આશિષ ન્નેઈ એ. તમારે ક્રેલ પળશે તો હું મારી 
શક્તિન્નેગુ કરીશ.' (પણ એક વેશાખતે બદલે ખીન્ને 
વૈશાખ પણુ, ચાલી ગયો, છતાં હજી બ'ને ભાઈ વાંઢા જ છે.) 
આટલું થયા પછી બધા કૂરી કરગર્યા અને કહ્યું, “માજ, તું 
આજ સુધી અમારું રક્ષણુ કરતી આવી છું, એવું જ €'મેશ કરજે. 


સા-૧૦ 


૧૪૬ મારુ ગામડુ' 


સરે, કને ભાર છે કૈ હું ખેડી છું ત્યાં સુધી મારાં 
છે1કરાંએમાંથી કોઈનો વાંકો વાળ પણુ કરી શકે ! ગામના 
ઝાંપાથી આગળ કેઈ એક ડગલું પણુ ભરે તો એને ત્યાં ને 
ત્યાં પાહી દઉં. મે' તમારી ચે।[કી લીધી છે ત્યારથી, ખેલે, 
કોઈની આંખ પણુ રાતી થવા દીધી છે ? ' 

“ના માબાઈ ના; તારી સામે કેોણુ ઝૂણી શકે એવું 
છે? ' આમ કહી બધા માથાં નમાવવા લાગ્યા. 

આ પ્રસ'ગ યેજ્યો હતો ગામમાંથી પાડા અને 
બકરાંના વધ અટકાવવા માટે, એટલે માબાઈને આખા 
ગામના પ'ચ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે, “માબાઈ, તમને 
ભાદરવાની ઉન્નણીના ભે।ગમાં ખે પાડા અતે એક બકરે 
વધેરીએ છીએ, એને બદલે હવેથી કાંધકે બ્રાહ્મણુ જમાડવાનું 
% એવું રાખા તો અમે તમારે પડ માતીએ. પચ તરફથી 
અમારી આટલી વિન'તી છે.' 

મુખ્ય ભૂવો કહે, “જાએ, મારે લોહી હરામ છે.' 
પણુ એટલામાં ખીને ભૂવો ધૂણુવા લાગ્યો, “નહિ, નહિ, 
એવું નહિ ચાલે, મારે તો લોહી અને દારૂ પહેલાં જ્નેઈશે, 
નહિ તો ઊ'ધા પાડી દેવાની.' 

લોકો સુખ્ય ભૂવાને કરગરવા લાગ્યા, “માજી, તમે તો 
છેડડયુ', પણુ આ તમારી નાની ખૂન કયાં માને છે ? તમે એને 
મનાવો તો મોટો પાડ. એ તમારા તો હાથતી વાત છે.' 

હા ના કરતાં મોટી માતાએ નાની બહેનને સમજવવાનું 
માથે લીધું અને છેવટે ખેય માતા પાસે પાંચ પાંચ બભ્રાહાણુ 
જમોાડવાનું નકકી થયું. માતાએ બીજ પણુ કેટલીક નાની 
મોટી આસઞાઓ સ'ભળાવી. બધાએ સાંભળી. ખાંડના ફાકડા 
ભરાયા અને પોઠિયા હળવા પડયા. 

ગામમાં પ્લેગ થયો તો આ ભૂવાએ કહેશે, “તમે 
માતાની ઉશ્નણી બરાબર નથી ઊજવી, તેથી આ માતાને 
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પરવેહ થયો છે. બધા સાથે ઉજાણી કરે! અને ૨્‌થ કાઢેો.' 
એટલે એની પાછળ ૫૦-૬૦નું પાણી થાય. 

ગામના ઢોરમાં ખરવારેો કૈ એવી કેઈ ખીમારી આવી 
તો કહેશે, “ગામતી બાઈએએ ચોમાસાના ઘિિસેમાં 
શેરીઓમાંથી ઢોરના પોદળા ઊ'ચકથચા હતા માટે રોગચાળે 
આવ્યો છે. બધા જ મહારાજ પાસે નાળિયેર વધેરીને 
બખ્ખે દીવા કરી આવે।.' 

આવી તેો। અનેક માગણીએ। આવે, વરસાદમાં ચાર પાંચ 
વખત સાદ પડાવીને આખા ગામ પાસે લાપસીતી ક ગેોળ- 
ભાતની ઉન્નણીએ। કરાવર્‌ાવે એટલું જ નહિ, પણુ કોઈ 
એકાદ બહુ પીડાયેલે દરદી હાથમાં આવ્યો તો એની પાસે 
માતાનું સોનાનું છત્તર કે દેરીનાં પગથિયાં પણુ કરાવી લે અને 
કોઈની પાસે મરધુ' કે બકરું પણુ વધેરાવે. 

એક દ્વિસ હૈં ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા તો શું ન્નેયું ? 
છોકરાએનું એક મોડું ટોળું. એની આગળ અમારા પાડોશી 
મોતીભાધતી વીસ વષની દીકરી. એના માથા ઉપર એક 
ફૂટેલું રાળુ' ણાંલ્લું. એમાં કૂતરાની હગાર્‌ વગેરે ભરેલું. 
છેોડીના મોઢામાં કોઈએ ફેકી દીધેલું ખાસડુ અને એના 
હાથ પાછળ બાંધેલા. સાથે સાથે એને નાનો ભાઈ ચાલતો 
હતે. એના હાથમાં એક નાનકડું મર્ઘીનું બચ્ચું હતું. આ 
બધું સર્ધસ મારા ઘર પાછળથી કૂવા તરફ ગયું. મે કોઈને 
પૂછચુ', “અલ્યા આ શું? ' તે। કહે કે, “ચતુરીના ડોખાને 
મહારાજ (શીતળા ) નીકળ્યા'તા ને, તે મહારાજે નનય છે.' 
હું તો વિચાર કરતો ઊભે જ થઈ રલ્ો. 

રાતના સાડાબાર વાગ્યા હતા. લેકેનું એક મોડું 
ટોળું રંગે ચડેલું હતું. છોકરાને રમવાનું નાનું લાકડાનું ગાડુ 
હેય છે એવો એક રથ. એના ઉપર ચૂંદડી, કંકુ, ગુલાલ, 
એમ અનેક રીતે શણુગાર સજેલા હતા. મુખ્ય ભૂવાના 
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હાથમાં એ રથની દોરડીનો એક છેડે હતો. એ હુઉઉઉ 
હઉઉઉ હઉઉઉ કરતા રથ ખેચતો જતો હેતો. સાથે બીન 
ભ્રવાએ પણુ ખૂમો પાડી નાચતા હતા અને આખુ ટોળુ 
દેકારો ખોલાવતું પાછળ પાછળ જતું હતું. 

ગામની પશ્ચિમે જઈ રથ ઊભે રાખ્યો. ભૂવાએ રથની 
દોરી બીજ ભૂવાના હાથમાં આપી અને પોતે ખૂબ ધૂણ્યો ને 
"ખુખ નાચ્યા. પછી ખે ત્રણુ લાકડાં ગોઠવી હવન કર્તા હેય 
એવું તાપણું ક્યું. એમાં ચોખા નાંળયેર તથા થોડે દાર 
રેડથો. પછી બધા ભૂવાએએ એકખબીનના મોઢામાં ચાંગળ' 
ચાંગળું દારૂ રેડયો. કોઈએ વધારે પણુ ઢી'ચ્યો. 

એકાએક રથનું મોહું ફ્યુ' અને આખું સરધસ ગામ 
સાસરું થઈ પૂર્વ દિશાએ આવેલી કાળકા માતા તરપ ચાલ્યું. 
ગામની બહેનો મધરાતે રસ્તે દર્શન કરવા આવી. કાળકા 
માતાએ જઈ બધા ભૂવા ખૂબ ખૂખ નાચ્યા અને $ઉઉઉ 
હઉઉઉ કયું”, છેવટે દીવા કરી નાળિયેર વધેર્યાં' અને દર વખતે 
એક બકરું વધેરતા તેને બદલે કાંટાકોળુ' વધેયું. બધાને 
સુખડી વહે'ચી. ત્યાર બાદ ૨થને દૂર દૂર એક ખેતરને શેઢે 
મૂઠ આવી બધા પાછા ક્યો. આને રથ કાઢયો કહેવાય, 
' એટ્લે હવે આખા વષ સુધી અમારું ગામ સહીસલામત ! 

ગામના લેકૈમાંથી ધણાયને બાવટાના લેટ માટે આમથી 
તેમ આંટા ફેરા મારવા પડે છે. ઘણાયને વાણિયાએ અનેક 
રીતે ચૂસી ખાય છે અને અવારનવાર કૈટલાકને પોલીસચોકીએ 
જઈ ઝૃડિયાં ખાવાં પડે છે. ગામમાં મહિને દહાડે એકાદ 
નતસાચિટ્દી તે! બધાય જઃ કૂવામાં ધાસલેટ રેડાય, લ્લેકેોની 
ધાસતી ગ જઓ કૈ છાપરીશ ખાળી મૂકવામાં આવે, ઊભા 
પાક કૈ લીલાછમ આંબા વાઢી નાખવામાં આવે, અતે આજુ- 
બાજીના ગામમાં લૂંટ કે ચોરી થાય. તોય અમારા ગામ 
ઉપર્‌ લેકેને વહેમ આવે એવું અમારું ગામ સહીસલામત!!! 
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અમારા ભૂવાએ હુક્કા પીએ, ચલમ પીએ, બીડી પીએ, 
ચા પીએ, કસુંબા પીએ, દારૂ પીએ, ને જે હાથ આવે તે 
બધું એમને ખપે એટલું જ નહિ, પણુ એ ન્યાં જાય 
ત્યાં આ બધાને પ્રચાર પણુ કરે. અષ્ટીણુ વિરુહ્ઠની વાત કરો 
તો તમે એમના દુશ્મન. વેદ દાક્તરતી દવાની વાત કરે તો 
તમે એમના દુશ્મન. ભૂતભૂવાએ છોડી રામનું નામ લેવાનું 
કહે તો તમે એમના દુશ્મન ! 

અને લોકો પણુ એમતાથી એવા ફફડે કે, ભૂવા સાથે 
બનતું ન હોય છતાં, ઝાઈ માંદુ સાજી થાય ત્યારે એના જ 
પગ એળસતા એ નાય અને એ જે કાંઈ બાધા માનતાં 
રખાવે એ રાખીને પાંચ દસના ખાડામાં ઊતરે. 

ગામમાં રજ એકાદ ખે પ્યાલા કરવાના તો હેય ૦૪, 
અને પરગામનું કે!ઈ વહેમાં પ્રાણી સપડાઈ પડે તો એના તો 
ભૂવા મહારાજ બાર જ વગાડી દે. એ પહેલાં એને શિકોતરું 
વળગ્યું છે કે જોગણી એની ખબર શાની પડે 

અમારે કટલીક વખત રાત્રે ન્નગવું ન હેય તોય 
પ્રેદિયાના ત્રણુ ચાર વાગ્યા સુધા ડાકલાની રમઝટ અને 
હઉઉઊ હહઉઉના અવાજે અમને જાગરણ કરાવે, 

ભૂવાની સંસ્થાનું અમારે ત્યાં આવું સામ્રાજ્ય જમ્યું છે. 
છતાં આ બધા અ'ધારામાંય એકાદ બે કિરણ એવાં છે % જે 
અ। અંધારાને ભેરીનેય એ બધા તરફ પોતાની અશ્રદ્ધા બતાવે છે. 
પણુ આવા લોકને કોઈ પોઈ વખતે આ સંસ્થાની અવગણુના 
કર્યા બદલ દડ ભરવે પડે છે. કારણ, આ સસ્થા મારફત 
ગામના નાગા લોકોનું નાગું' રાજકાર્‌ણુ પણુ ચાલતું હોય છે. 

આ સંસ્થાના પાયાનો સડે જે આપણે લેક્ેને બતાવી 
શકીથું તો, મન લાગે છે કે, થોડા વખતમાં એની આખા 
ઇમારત ખખળી પડશે, અને ધમને નામે જે ધતિંગ ચાલી 
રહ્યું છે એનો અંત આવી જશે, 
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હૈં માસરામાં આવ્યે। ત્યાર પછી પદર દિવસે હોળી આવી. 
હોળી એટલે બારેયા કેમનો મહોત્સવ. એ ઉત્સવને એમણે 
જેટલે બગાડી શકાય એટલો બગાડયો છે. એમ કહી શકાય 
કે, એ વખતે એમને એક પ્રકારનું ગાંડપણુ આવે છે. ગલીચ 
ભાષા વાપરવી, કાદવ અને છાણના લોચા ઉડાડવા, લડવું 
ઝઘડવું, મારામારી કરવી, એટલું જ નહિ પણ જૂતાં વેર 
વાળવાં, એ બધું આ ઉત્સવ પ્રસગે સધાય. અને આ બધું 
ફરવામાં કાંઇ કૅય ઊણપ આવી ન્નય તે ટાળવા માટે જણે 
સરકારે ગામમાં દારૂનું પીદું ગોઠવ્યું છે. કોટ કચેરીએ વેરઝેર 
વધારી આપે, ગરીબાઈ ને। કેશ કકાસ અને અસ તોષ જગાડે, 
હેળી-ઉત્સવ ગાંડા બનાવે અને તેમાં ખૂટતું હેય તે આ દારૂનું 
પીદું પૂરું પાડે. પછી અસિમાં ઘી હોમાયા જેવું જ થાય ને! 
આવી રીતે ભભૂકેલા અમ્રિને કબજે રાખવા માટે સરકાર 
હોળીને દહાડે કેટલાંક ગામે।માં પોલીસ ગોડવે છે, અગર તો 
આગેવાનો પાસે તોકાન ન થવા દેવાના હાથમૃચરકા લે છે. 
આનું પરિણામ શું આવે છે? ખુશામત, લાંચરુશવત અને 
છૂપા જસા. 

હોળીના આખા દિવસ ગામમાં છાણુમૂતર અન કાદવ- 
ચડ ઊડૅ, પણુ રાત પડૅ એ પહેલાં બધે! દેખાવ ફરી જય 
છે. હવે તો સો કોઈએ તવાં કપડાં પહેરેલાં દેખ્પાય છે. 
સ્રીએએ નવા સાલ્લા ઓઢા છે, પુરુષોએ નવાં ફાળિયાં 
બાંષ્યાં છે. જાવાનિયાએ માં પણુ કેઈ એ પોલીસનું અનુકરણુ 
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કેર્વા જતો ખાખી કટ તથા રૂંછાંવાળી ઊભી ટોપી ધાલી છે. 
%ોઈ એ વળા વિચિત્ર રંગની ચડ્ડી પહેરી છે. દરેકે કેડે 
ભેટતું ફાળિયું વીંટચું છે. ઘણા પુરૃષોના હાથમાં એક એક 
ધારિયું છે. કાઈના હાથમાં તરવાર તો કોઈના હાથમાં ભાલે 
છે. અને દરેકના બીન્ન હાથમાં બાજરીનો એક એક પૂળે છે. 
3ઈ કેઈ એ તો દારૂ પણુ વીંચ્યો છે. ફરી પાછા ધેર અવાય 
કે નયે અવાય એમ માનીને સો મિષ્દાન જમીને જ આજે 
દ્રરમાંથી બહાર તીકળ્યા છે. 

એક બાજુ ભાઈઓને સમુદાય ટોળે વળી હી હી કરી 
એક એક ફૂટ ઊછળે છે; બીજી બાજા બડેનો એમના પહાડી 
સરે ગીતો ગાઈ આખા ગામને ગનનવી મૂકે છે. સમય થયો 
એટલે આ આખુ સરધસ ગામની ભાગેળે જવા લાગ્યું. આ 
આખું દશ્ય જાણુ કોઈ ગામ ઉપર્‌ ધાડ પાડવા માટે આખા 
સમુદાય ઊલટયો હેય એવું જાતું હતું. જતાં જતાં હોકારા 
કરતા પુર્‌ષા એવા કૂદકા મારતા હતા કે આપણુને એમ જ 
થાય કે હમણાં એકાદો ચકચકતા ધારિયાથી વઢાઈ જશે. અને 
ખરેખર, જૂનાં વેર વાળવા માટે આ લેક આવી «૮ તક 
સાધે છે. 

આમ ખૂમે। પાડતા પાડતા સો ગામને સીમાડે ગયા. ત્યાં 
કાંટ।, ઝાડ, ઝરડાં, લાકડાં વગેરે ભેગુ કરી એક મોટી હળી 
ગોઠવી હતી. અહીં લેકે જેટલું નંચાય એટલું નાચ્યા, જેટલું 
બરાડાય એટલું બરાડષા. છેવટે ગોર મહારાજે ગામના મુખી 
પાસે પૂન્ન કરાવી અને હોળી પ્રગટાવી. પછી તો પેલો હાથ 
માંહેતો પૂળો ચૅતાવી ચેતાવીને સો પોતપે।તાની કફળીની હોળી 
પહેલી પ્રગટાવવા માટે દોટ મૂકવા લાગ્યા. 

હોળી પહેલાં ૮-૧૦ દિવસે માસરા ગામના આગેવાનોને 
ડાકોર બોલાવીને હાથમુચરકા લીધા હતા. એથી આ વષે 
પોલીસ નહોતી આવી. ગામમાં બહુ વર્ષથી ગામને ઉગમણેો 


૧૫૨ માર્‌ ગામડુ' 


અને આથમણેો એવા ખે ભાગ પડી ગયા હતા. તેમાં આગલે 
વષ હોળી વખતે કાંપ્કે ઝઘડે થયો. આથી મૂળ એક હોળી 
સળગતી એને બદલે આ વષે એક ભાગના લોકોએ પોતાની 
હળી જુદી કરી. તોફાન થતું અટકે એ માટે આ પગ્યું 
સારું હતું. પણુ તેન કરવાનું જ નક્કી થયું હેય એ શી 
રીતે અટકે ? નવી હળી પણેલી પ્રગટી એટલે બહાનું મળ્યું કે, 
“એ નવું તાપણું પહેલું શાનું સળગે ? ગોરે શા માટે પડેલી 
પૂજ ત્યાં ળી ? અમે એને વાઢી નાખીએ. મુખી શા માટે 
નાળિયેર હે।મવા ત્યાં પહેલે ગયો ? . અમે કેજદારી કરીશું. 
અમારે હોળી નથી સળગાવવી.' પછી તો ચાલી ખોલાખે।લી 
અનૅ ગાળાગાળી. મને થયું કૈ જરૂર આમાંથી કાંઈક અનિ₹ટ 
થગે. હં જ ગયો. એ વખતે મને ખબર નહિ કે આ ખધા 
પીને લવતા હશે. મેં એમને ખૂબ સમજાવ્યા અને કહું કે, 
“તમે જે આજે હોળી નહિ પ્રગટાવે તો કાલે પોલીસ આવીને 
હોળી સળગાવશે. તમારી '*ચ્છા હશે કે નહિ હેય છતાં 
તમને દૂર ઊભા રાખીન હોળીને ૪0 3 મારશે. એના કરતાં 
તમારે! કજિયો તમે પતાવી લો. હવે પછીથી બન્ને હેોળાઓ 
સાથૅ પ્રગટાવવાનું રાખજે. નકામા પૈસા પાણીમાં નાખવા 
અતે આખરૂના કાંકરા કરવા શા માટે કોટે ચડો છો ?' આ 
વાત મોઢા ભાગના લાકેને ગળે ઊતર”. થોડી વધુ ચચો 
ખાદ રાતના બાર વાગ્યે મોડી મોહી 'ોળી પ્રગડી. આમ 
છેવટે નિવિધ્ને ગામમાં શાંતિ સ્થપાઈ અને મારા મનમાં પણુ 
શાંતિ સ્થપાઈ. પણુ આ પ્રસગથા ખે પક્ષ વચ્ચે કાંઈક 
કડવાશ વધી. સમય જતાં એ કડવાશ ધસાઈ ભૂ'સાઈ જય 
કે. પણુ ફરી જોઇક કોઇકે પ્રસંગે જગી પ'ગુ ઊડે છે. આવા 
પ્રસંગોની બોલાચાલી કે વેરઝેરમાંથી છેવટે જનસસા થાય. 
આ હોળીના દિવસોનું એક માઠું સ્મરપખુ પણુ મને 
યાદ છે. એક વખત હું કોઈને ઘેર બેસવા ગયે હતે. હેળી- 
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ઉત્સવ ગયા પછીની આ વાત છે. ૮-૧૦ મે[ટેરા બેઠા હતા. 
મને બેસાડયો. થોડી વાતચીત થઈ. પછી વાતમાં ને વાતમાં 
એક વૃદ્ધે બીશ્નને કહ્યું, આજે બધા ભેગા થયા છે તે કાંપકે 
ગળ્યું માહું' તો કરાવે.' બધાએ એમાં ટાપશી પૂરી અને 
છેવટે ખે જણુ મળી સવાશેર ખનૂર લાવ્યા. બધાને બખ્મે 
ત્રણુ ત્રણુ પેશીએ વહેચી. મને પણુ *-માપી. બધા આડી 
અવળી, ગભીર, ગમ્મતની બધી ન્નતની વાર્તા કરતા હતા. 
પાએક ફડલાક પછી એક વૃદ્ધ મને કહે છે, “શેષ લાવે..' મે' 
કલુ, “ શેષ શાતી ?' “કેમ ખજૂર આપણે વહે'ચી ખાધું ને!' 
એટલામાં તે! ત્યાં બેઠા હતા એ બધાએ એક એક ખળભૂર્‌ 
અગર તો થોડે પણુ ખજૂરના કકડો સ'તાડી રાખ્યો હતો 
એ પેલા માગનાર ભાઈ પાસે ધર્યો. મારી પાસે તો કરું 
ખા# હતું નહિ, એટલે કાયદેસર રીતે મારે ર॥ શેર ખજૂર 
લાવી બધાને ખવડાવવું જેઈ એ. પણુ મારા જેવા ઉપર આવે 
કાયદે એ લોકે શાના લાગુ પાડે ? એટલામાં બીત્ન ખે ત્રણુ 
ભાઈ એ। ત્યાં ખેસ વા આવતા જણાયા. બધાએ સ'કેત પ્રમાણે 
એ વાત છુપાવી દીધી અને નવા આવેલાઓને ખજૂર વહ્યું. 
દસેક મિનિટ પછી એમની પાસેથી ગેપ માગવામાં આવી. 
એમાંના બેએ તો છુપાવેલી શેષ આગળ ધરી, પષ્ય એક ભાઈ 
શેષ રાખવાનું ભૂલી ગયૅલા એટલે એમને ર॥ શેર ખજૂર 
લાવવું પડયું, અને ફરી પાછું એ બધા વચ્ચે વહેચાયું, 

આ પ્રથા આ બાજના બધા લોકો જાણુતા હેય છે 
એટલું જ નહિ, પણ્‌ એને માટે હોળી આજુબાજુના ખે ત્રણુ 
મહિના નક્કી કરવામાં આવ્યા હોય છે, અને આમ ખે મહિના 
પહેલાં ખવડાવેલી ચીનની શેષતી માંગણી પણુ થઈ ૨5; નહિ 
તો બમણી લાવી આપવી નઈ એ. ગમ્મત કરેવાતી આ નવી 
પદ્દતિ મતે ખૂબ ગમી. અગ્રે લોકોની “ 41 1૦૦1' ને 
ભળતી આ ગમ્મત છે. 


૧૫ 
કેટલાક પ્રસગે 


ગામમાં રહેતો થયો તે દરમ્યાનના સુખદુઃખના પ્રેસ'ગે 
તતા અનેક છે. પણુ તે ખધા અહી” કહેતાં પાર ન આવે. કેટલાંક 
રખ્દચિત્રો આપવા પૃરતું જ અહી' યોગ્ય ગણાય. 


હં ખેતરમાંથી આવીને કમાડની સાંકળ ઉધાડુ છું, એવામાં 
મારા ધર પછવાડે કાંધકે બોલરામોલી અને પાછળથી મારામારી 
યતી સ'ભળાઈ. હું કમાડ ન ઉધાડતાં સીધા પાછળની શેરીમાં 
ગયે. તો એક ભાઈ લોઢાની કેશ વતી ભડૂસ ભડૂસ એની 
બૈરીના બરડા ઉપર ધા કરે છે, આજુબાજુ કેટલીક ખહડેતે। 
અને છે।1કરાએ ટેળે વળ્યાં છતાં, પણ કેઈ એ ખાઈ તે બચાવવા 
નહોતું જતું. હં તો આશ્ચય સાથે દ્દોડતો ગયો અને કેશ 
એના હાથમાંથી ખેચી લીધી. મારનાર મારા સામું જેઈ 
જરા છોભીકષોા પડી ગયે. પગ પોતાને બચાવ કરવા મથતો 
હોય એમ ડહેવા લાગ્યો, “ એને સુખે રોટલો ખાવો નથી 
અને ખાવાય નથી દેવે. ' ટોળે વળેલા લોકોને મે સહુસહૃતં 
ઘેર જવા કું. અને રડતી બા્ષને ત્યાં જ છોડી, પેલા 
ખેડૂતનો હાથ પકડી મારી ઓરડીમાં લઈ આવ્યો. એને 
ખેસાડયો, શાંત પાડયો અને વાત સાંભળી. 
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એ ભાઈને ખે સ્ત્રી હતી. નવી જૂતીને બને નહિ. 
નૂની કામગરી અને શાંત સ્વભાવની હતી, પણુ એને કાંઈ 
ખાળક નહિ. નવી ખો।લકણી ને આળસુ હતી. આથી વારવાર 
ઝધડા થાય. ખેતરમાંથી થા૪ીને આવેલા ધણીથી આ કકળાટ 
ન સહન થયો, એટલે લોઢાની કોશ લઈ ને એ નવી સ્ત્રી 
પાછળ ફરી વળ્યો હતો. મને થયું કે, આ માણસ કૈવે। 
વિચાર વિનાનો અને પેલી બાઈ કેવી માર સહન કરનારી ! 
અતે ખરેખર, ખીજે દ્વિસે એ બાધ ણુ કશું જ બન્યું ન 
હેય એમ ગામમાં ફરતી હતી ! 

એ જ ધરમાં ફ્રી ઝધડો થયો. નવી સ્ત્રીએ પોતાના 
નાના બાળકને ધવડાવવું બધ કયું? અને પોતે નીચા છાપરાની 
માળી ઉપર ચડ્ડી ધાસમાં સ્રઈ ગઈ. મેરી ઉંમરે બાળક 
દેખ્યું હોવાથી ખેડૂત તથા જૂની સ્રીએ બાળકને ધવડાવવા 
માટે નવીને ખૂબ સમજવી, પણુ એ એકતી ખે ન થઈ. પેલા 
ખેડૂતે લાઢાનું પાસિયું ચૂલામાં મૂકયું અને બોલવા લાગ્યો કે, 
આ પાસિયે ને પાસિયે તારા પગ ન શેકી નાખુ તો હું એક 
ખાપનો નહિ! આ ટ'ટામાંથી જૂની સ્રીએ મારે ત્યાં આવીને 
મન ખધી વાત કહી. દં તરત એને ધેર ગયે. ચૂલામાંથી 
પાસિયું બહાર ખેચી કાકયુ. માળિયા ઉપર ચડી મૃતેલી 
પેલી બાર્ષને બે ચાર શબ્દો કલ્રા. એટલે એ નીચે ઊતરી 
એના બાળકને ધવડાવવા લાગી અને મે' ખેડૂતને ખેતરમાં 
રવાના કર્યો. પછી તો એ બાઈ સાથે વાતે! કરતાં જણાયું 
3, એનો ધણી ખાવાનું, પાણી પીવાનું બધું જૂની આગળ 
માગે છે, અને ખેતરનું કામકાજ એ નવી પાસે કરાવવા માગે 
છે. એના મનમાં આ રેપ હતો. એ બાઈને તથા પેલા 
ખેડુતને અક્ગગ મળી બન્નેએ એકખબા?્ન સાથે કેમ વતવું એ 
સમજ્વ્યું. એમને મારામાં વિશ્વાસ હતો એટલે એ સમન્યાં 
અતે એમનું ગાડું સરાડે ચડી ગયું. 


૧૫૬ ભાર્‌ ગપ્સડુ' 
જ 
ભવાઈ 


ગામડામાં અનિણે અનેક છે. એમાં એક અનિજ ભવેયા 
અતે રામલીલાવાળાનું છે. એ બને મામાફેઈના થાય. મૃળ 
તો એ બ'તે, પ્રશ્નને નિર્દોષ આનદ સાથે સંસ્કાર અને 
કેળવણી મળે, એટલા માટે યોજયાં હશે. 

જેમ શહેરે।માં નાટક અતે સિનેમાનો દુરૃપયોગ થાય 
છે એમ ગામડામાં આ બવૈયા અને રામલીલાવાળાના 
ખેલોનો દુરુપયોગ થાય છે, તે એટલી હદ સુધી કે એ ખેલે 
જેતાં આપણુને ચીતરી ચડે. ખેલ સતી સીતાનો અગર 
સત્યવાન અને સાવિત્રીનો હોય, પણ્‌ એનાં રૂપર'ગો, ચેનચાળા 
અતે હાવભાવ એટલા અશ્લીલ અને અકૃદરતી હોય છે કે, 
જાઈ પણુ સીતા કૈ સાવિત્રી પ્રત્યે માનતી દણ્િએ જ્નેનારે 
માણુસ આવે! ખેલ ન્નેઈ જ ન શકે. પણુ આ ભાંડભવૈયા 
એ તો આપણા સમાજનું પ્રતિબિંબ છે. જેટલું સામાજિક 
માનસ તથા રસભ્રત્તિ તીચે ઊતર્યા છે, એટલા આ ખેલે અને 
નાચો! નીચા ઊતર્યા છે. કારણ, ખલ કરનારને વગ આપણા 
સમાજના નીચામાં નીચા થરમાંથી પાકષો છે. એને નથી 
મળ્યા હેતા સ'સ્કાર, કે નથી મળી હોતી કળતણી, કે નથી 
હોતું એની પાયે ઉચ્ચ ચારિત્ય. એને એક જ વસ્તુની પડી 
હેય છે, અને તે પૈસાની,--કોઈ પણ રીતે જ્ેેનારતી ભૃત્તિ 
ઉસ્‍્કેરીને પણુ,-- પછી ભલૅ એ હલક ૬ૃંત્તિ હોય. ” 

એ પૈસાતી કાયમ આવક માટે આ ભવાઈ સાથે 
ભવેયાઓએ ધર્મનું લાકડ્‌' પણુ ગોઠવી #ીધું છે. 

કોઈ પણ્‌ ૬૪ગ્યાએ ભવાઈ શરૂ થાય એ પડેલાં ભવૈયા 
ગામની ભાગેળે માતા પાસે ૬/૮ઈ ઘીના દીવા કરે, નાળિયેર 
ફોડે અને નાચ કરે, પછી % ગામની પાસે ખેલ કરે. પછી 
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એ છૂટથી કહી શકે કે, જે ગામમાં ભવાઈ નછિ રમાડે તો 
માતાબાઈ કે।પશે ! 

હું ગામમાં રલ્રો એ દરમ્યાન તો કેઈ વખત ભવેયા 
રમ્યા નહિ. મે' પ્રથમથી એની વિરુહ્નો મારે મત રજૂ કર્ચો 
હતો. એમ છતાં પહેલે વષે? તો આવી એમણેું ગામના ચોરામાં 
પડાવ નાખ્યો. પણુ ગામલેકોએ એમને ભાવ ન પૂછવો, 
એટલે એક રાત રોકાઈને ચાલ્યા ગયા. 

ગામમાં ન્યારે એમની પધરામણી થાય ત્યારે કોરાં 
કડકડતાં સફેદ કપડાં પહેરીને, માથે મારવાડી ધાટની લાલ 
રગની પાઘડી મૂકીને તથા હાથમાં ચાંદીની ચીપોથી મઢેલા 
હુક્કાએ લઈ ને, એમનું ચાર પાંચનું લધર મહેલ્લે મહેોલ્લે 
અને ધેર ધેર્‌ ફરે; અને “ભલે, બાપુ ભલે !' એવી ખોટી 
ખુશામતભરી ભાષા વાપરીને ગામને ખબર આપી જય કૈ 
અમે આવ્યા છીએ. પછી બ'ધાણીને અડ્રીણુના કસુંબા પાય, 
ચાવાળાને ચા પાય, અને બીન્નઓને બીડી પાય. પણુ આ 
ખધું ખચ છેવટે તો, પાધડીના વળ માફક વાજતુંગાજતું 
ગામના ખેડતો ઉપર જ આવે, કારણુ કૈ ધર દીડે એમને 
આઠ આનાનેો ફાળા મળે અને રહે ત્યાં સુધી ખાવાનાં સીધાં 
મળે. પછી એમને ચું જેઇએ ? વધારામાં નાચગાન ચાલતાં 
હોય ત્યારે કેઈ દાફડિયો! રૂપિયા વેરે એ તો જુદા. 

આ ભવૈયા લોકોને થવા લાગ્યું કે, આ અડ્ડો તો જવા 
બેઠે. એટલે ત્રીજે વષે તો, ગામે ખે વખત ભાવ ન પૂછષો 
તાય, આજાુબાજાનાં ગામોમાં ફરી આવી ત્રીજ વખત આવ્યા. 
પણુ ગામલોકો મારી સલાહ લેવા આવ્યા, એટલે એમને 
[નિરાશ % થવું પડયું. 

ખેડૂતોના જવનતમાંથી આ નનતનો આનદ જાય પછી 
એમને કેઈ ખીજ પ્રકારનો પણુ આનદ તો પૂરે પાડવો જ 
જેઈ એ, એવું મને લાગે છે. 


૧૫૮ માર્‌ ગામડુ 


 થામણા ગામના વિદ્યાથીએ પાસે કેટલાક સ'વાદો 
તયાર કરાવી એક વખત અમે ત્યાં ભજવી બતાવ્યા, એથી 
એમને સ'તોષ થયો. પણુ દરેક ગામમાં આવી સગવડ થવી 
જેઈ એ. ગામમાં નિશાળ હોય તો આ કામ વધુ સરળ બની 
“તય છે. 

દરૅક ગામના શિક્ષકોએ તથા વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષમાં 
એકાદ વખત તો લોકોને તાન સાથે ગમ્મત અતે સંસ્કાર 
મળે એવો આનદ આપવાની વ્યવસ્થા ફરવી જ જેઈ એ. 
ગામનું એમના ઉપરનું એટલું ત્રડણ્‌ છે. 


૩ 
હર્‌ાયેા 


બારૈયા કેમમાં અ ભવાધ્ની જતની જ એક હરાયાની 
પ્રથા છે. લમ વખતે ટોલ તથા શરણાઈ એ વગાડનતારાએ 
સ્ત્રીનો પોશાક પહેરી આખા ગામમાં નાચે છે. એમાં એક 
હરાયો થાય છે. એણુ બહુ કઢગે, વિચિત્ર પ્રકારનો, પુરુષનો 
પોશાક પહેચો હેય છે. આ ટોળુ' મહેોલ્લે મહેલ્લે ઊભુ' 
રહી ગ દાં ગીતો તથા ગદા હાવભાવવાળા ચાળાચટકા 
કરે, ગામતાં બાળકો તથા ખનો એની સાથે સાથે ફરી 
આન'દ લૂ'ટે, મને થતું કે, હું દિવિસે અને રાત્રે ગમે તેવી 
જેળવણી આપું તે બધા ઉપર આ પ્રથા પાણી ફેરવે છે. 
મે' આ ૨શ્ય જ્યું તે દિવિસથી મતે એના તરક સૂગ ચડી. 
પણુ એ એમનામાં એટલી ર્‌ઢ થઈ ગયેલી પ્રથા છે કૈ એ 
સડેજે નીકળે એમ ન હતી; છતાં મે તો એતી વિરૃદ્દ પ્રચાર 
શરૂ કયો. 

ખાસ કરીને, હું રહેતો હતો એ ફળિયામાં મે' વધારે 
'પ્યાન આપ્યું. એક બહુ સ'બ'ધ ધરાવતા ભાઈ ને મારી વાત 
રુચતી હતી. એને મે' આ પ્રથાનાં બધાં અનિષ્ટો ખતાગ્યાં, 
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એની પાસે સામો જવાખ ન હતો. કહે કે, “ હું રાવાળિયાને 
નહિ ખેોલાવું, પણુ ખીના' સગાંએ પાસે એતું કાંઈ 
ચાલ્યું નહિ, 

થોડા વખતમાં એ જ મહોલ્લામાં એક ખીજું લમ 
આવ્યું. હું આ નાચ જેતે ત્યારે મારું હૃદય સળગી ઊઠંતું. 
વરનો બાપ મારે ધેર બેસવા આવ્યો હતો. મે' એની પાસે 
મારા દિલતી બધી વાત કરી. એને ગળે એ ઊતરી ગઈ. 
છેવટે મે' કહ્યું, “ જે મારી સામે તમારે બારણું આવા ગદા 
નાચ ન્તેઈશ તો, મને લાગે છે કે, હું ખાવાનું નહિ ખાઈ શકુ, 
સાદા પોશાકમાં ઢોલ નગારાં વાગે એમાં કશી હરકત નહિ. 
પણુ આવા ચાળાચટકા જવા દે. ખુઠ્ઠાએ આ રિવાજ કાઢવાનું 
માથે લીધું. ઘરમાં જણાવી દીધું કે, “ આપણે બૈરીનાં કપડાં 
નથી પહેરાવવાં.' ઘણાને આ ન ગમ્યું. રાવળિયાને બોલાવી 
લાવનારા એક ભાઈને આથી ચાનક ચઢી. એ કેડે, “ આપણે 
તો લૂગડાં પહેરાવી નાચ નચાવવે। જ છે. આપણા રિવાનેમાં 
વળી ખી” શું માથુ મારે!' આમ એણેું ખાનગીમાં નવું 
વાતાવરણુ ઊભુ કર્યું. રાત્રે ડોસા ખેતરમાં હતો એ વખતે 
ફુલેકામાં એણુ તો નિયમ મુજબતે! રંગરાગ ચાલુ કરાવ્યે. 
ડોસો સામાન્ય રીતે ખેતરમાં જ રહે. પણુ દીકરો 
પરણાવવાનો હતો એટ્લે તે દહાડે એ વહેલો ખેતરથી 
ઘેર આવ્યે, ત્યારે એણે સાંભળ્યુ' કે મે' કહ્યું હતું એથી 
ઊલટું જ થયું. 

હુવે બાહ્મણુનો દીકરો ઉપવાસ કરશે તો ? ગુસ્સામાં ને 
ગુસ્સામાં એણુ તો ધેર આવીને પોતાના ૨૫ વર્ષના એક 
દીકરાને ધોલ ખેચી કાઢી; કારણુ, એના સાંભળવામાં આવ્યું 
ઉતું એ પ્રમાણે, એણું જ આ બધું કરાવ્યું હતું. છેકરે 
ખહારગામતા મહેમાનો વચ્ચે બાપે પોતાનું આવું અપમાન કર્યું 
એ સાંખી શકયો નહિ. અને નજીકમાં પડેલો લાકડાનો ફાચર 


૧૨૦ મારુ' ગપ્મડુ' 


લઈને બાપને મારવા દોડષો. હું સામે ફળીમાં ખેઠે કાંતતો 
તો. આ દશ્ય જેઈ મને થયું કે આ તો બાજી બગડી. 
પણુ એ સ્થાને લોકો એટલા મોટા પ્રમાણમાં હતા કૈ 
એમણું છોકરાને પકડી લીધો અને બધું શાંત પાડયું", બાપ 
ફાળિયું બાંધીને સીધો ખાધાપીધા વિના ખેતરે ચાલ્યો. 
“મારે લગનમાં નથી આવવું.” આમ લસ્નમાં વિધ્ર આવી 
પડયુ”. મને થયું કૈ આ બધું મારે લીધે થયું છે, એટલે 
આનેો શે ઉકેલ લાવવો એનો વિચાર કરતો હું બેઠો. 
ખેએક કલાક પછી હં એમને ધેર ગયો. વાતાવરણુ હજુ 
પૂરેપૂ રું શાંત નહોતું પડયુ. છતાં મે ત્યાં જઈ વાતે શરૂ 
કરી. કૈટલાકના ઊભરા ઠડલવાવા દીધા, પછી, ફાચરે 
લઈને ઊભો થયો હતો એ છોકરાને એકાંતે લઈ જઈ 
સમજવ્યો. એ બાપને ખતરમાં ખોલાવવા ગવા, બાપ 
આવ્યો, પણુ એણું કહ્યું કે, “આજે જમવાનો નથી. મે' 
જઈ એને સમશજ્વ્યા, “જુએ ડોસા ! તમે આ બધું કર્યુ 
મારે માટે. હવે હું કં છું કૈ તમે ખાઈ લો. “ પણુ તમે 
ખાઓ તો જ હે ખાઉ. “હા. ચાલો હું પણુ ખાઈશ, 
તમે ખાઈ લેો.' છેવટે ડેસે ખાધું અને બધું શાંત પડયું. પણુ 
તે દિવસથી એ મહોલ્લાએ ઠરાવ કર્યા કે, હવે પછી કોઈ 
પણુ લસ વખતે રાવળિયાને બૈરીનાં લૂગડાં ન પહેરાવવાં કે 
હેરાયો ન કાઢવો. અને આજે પણુ એ ઠરાવ પળાય છે 
એટલું જ નાહ, પણુ ગામને બીજે છેડે લમ્ન હોય અને ત્યાંનું 
ફુલેકુ' નીકળ્યું હોય એમાં પણુ આવા ચાળાચટકા આ 
મહોલ્લા આગળ થેોભવા દેતા નથી. તે એટલે સુધી જઈ ને 
કે, એક વખત આવું બહારનું ફુલેકું આવેલ્લું ત્યારે વાત 
ધારિયા સુધી આવી”“પડી હતી, તે મારે જઈને બધું શાંત 
કરવું પડયુ હતું. 
ર ક % 
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ગામમાં અ'દરઅ'દરનાં વેરઝેરને લીધે ન્નસા ખૂબ થતા 
હતા. એક દિવસ મુખીએ નામે। મોકલાવ્યાં. ડાકોર થાણુથી 
આઠેક જીવાનેતે તેડું આવ્યું. એ આડ સાથે તો ખબીન્ન 
ર૮ ડાકોર ગયા. ફોજદારે અતે જમાદારે ન દેવાની ગાળે 
દીધી અને જુવાનિયાઓને માર પણુ માયૌ. સાંજે બધા ઘેર 
આવ્યા, માર પડથચો છે એ વાતની નણુ થતાં આખા 
ગામમાં હાહાકાર ફેલાઈ ગયો. કેઈ કેઈ મનમાં રાજી પણુ 
થયા, પણુ આમાં ઘણાંખરાં નિરદૌષ નામો હતાં. આગળ- 
પાછળનાં વેરને લીધે નામો ગયાં હતાં. બધાને ભય હતે કે 
હવે આ બધાને હાજરી ચોટી. આ લોકેી હાજરીથી બહ 
ફફડે છે. અને ખરેખર એ બહ ભય'કરે પ્રથા છે. એ 
માણુસતે હેવાન અને બાયલા બનાવી દે છે. કોઇક વખત આ 
હાજરી માખણુસતે મરણિયો બહારવટિયો પણુ બનાવી દે છે. 
હાજરીવાળા માણુસથી રન વિના મીડું'મરચુ' લેવા નજીકતા 
ગામમાં ન જવાય કે હળની ફાચર નખાવવા ખીજ ગામના 
સુથાર પાસે ન જવાય, અને જે મુખી સાથે બનતું ન હોય 
તો તો તેએ હાલતાં ચાલતાં ટિપાઈ મરે. 

આથી આ બાબતના 1વિચાર કરવા માટે ગામના બે 
ચાર મહેલ્ષાના આગેવાનો ભેગા થયા. મને પણુ ખેલાવ્યો. 
મે કહ્યું કે, “ તમને શું પૂઠ્યું ? ' તે! કહે કે, “ કાંઈ પૂછયું” જ 
નહિ. પૂછયા વિના મારવા જ મ'ડથો. મે' કલુ, “ તમારે 
તો કાંક કહેવું હતું કે અમે કાંઈ ગુનો નથી કર્યો, પણુ 
નના વેરને કારણું આવાં નામે! અપાયાં છે.' તો કહે કે, 
' અમારું તો મોટું જ ત્યાં આગળ [સવાઈ જ્ય છે. સીસાના 
ગઠ્ઠાવાળા દ'ડોા જેઈ ને થથરી જવાય છે.' 

મે કહ્યું, “પણુ થથરીનેય માર ખાવે છે અને થથર્યા 
વિનાય માર ખાવે છે. તો સત્ય બિના રજૂ કરતાં શું થાય 


છુ 
છુ 


છે ? ચાલે! કાલે હું તમારી સાથે આવીશ. હું ફેોજદારને બધું 


તા-૧૧ 
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કહીશ, પણુ અહીં મારી પાસે જે કહે છે એ તમારે ત્યાં 
કહેવું પડશે.' તે કહે, “ ભાઈ સાહેબ ! એ નહિ બને! ત્યાં 
તો જભ જ નથી ઊપડતી.' આટલી બીક ! આટલી નામર્દાઈ 
આ બહાદુર ગણાતી ક્રેમમાં પેસી ગઈ છે ! 

હં બહારગામ ગયો હતો. પાછો આવ્યે ત્યારે ગામમાં 
એક જ વાત સ'ભળાતી હતી, “ વાઢી નાખવે। હતોને એ'ધાને.' 
“એ બાયલાથી શું થવાનું હતું ! બલ્લેયાં પહેરી લે તોય સારું.' 
“આખા ગામનું નાક વાઢી ન'ખાવ્યું.' “ઈ આખુ ફળિયું જ 
બાયલું છે તો. આ ભાયડાના હાથમાં આવ્યો હોત તો એક 
ટચકેો જ મેલત, પછી જે થવાનું હોત તે થાત. “ ઈ રાંડ જ 
એવી ત્યાં ! ન્યારે ને ત્યારે ગોળને ખોાખે। ભરી આવતી'તી. 
તે એનો સગા થતો હશે તે આલતો હશે ! આખું ધર જ 
ખે બાપનું છે. નહિ તો જેધા જેવા ચાર ભાઈ છે તેય એ'ધા 
પાંહે બૂત દીકરીની લાજ લૂટાવા દે. એવી બૂન દીકરીને જ 
ઢચકાટી નાખવી ન્નેઈ એ.' 

વાત એમ બની હતી ક, ગામનો વાણિયો જવ લઈ ને 
ગામ છોડી નાઠે। હતે. એને ડાકોર સુધી પહોંચાડી આવનારના 
ખેતરનું છાપરું અને લાકડાં થોડા દવસમાં બળી ગયાં હતાં. 
વાણિયા ઉપર એક વિધવા દીકરી ઉપર બળાત્કાર કર્યાને 
આરે્‌ાપ હતો. આઠે દશ દ૬હાડામાં આ ઉકળાટ શાંત થયે. 
ખે ત્રણુ મહિને વાણિયો! સરકારી કચેરીમાંથી નિર્દોષ ઠરી છૂરી 
ગયે. પણુ વાણિયો ખાનગી રીતે મને પણુ કહી ગયે કે 
એને ૫૦૦-૬૦૦ રૂપિયા વેરવા પડયા. 

ગામને! તલાટી વચ્ચે ખૂબ ખાઈ ગયે. કહેવાય છે કે 
ઠેઠ મામલતદાર સુધી એને પહોંચવું પડૅલું. પછી તો ગામના 
જટલાક લેકે વાણિયાને ઘેર ડાકેર જવા આવવા પણુ લાગ્યા. 
વાણિયે એ વખત દરમ્યાન ભાષા મીઠડી તથા હાથ છૂટા 
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રાખ્યો, થોડા લેકે વાણિયાને ગામમાં ફરી લાવવાના પ્રયાસ 
કરવા લાગ્યા. એક દિવસ વાણિયો આવ્યો. વાણિયાએ 
લાલચ પણુ બતાવી કૈ, “ગામ કહે એ ધર્માદુ' નાખવા હું 
તેયાર છું.' ગામલે[કે રૂપિયાથી લલચાઈ ગયા. ગઈ ગુજરી 
ભૂલી જને ગામનું તળાવ સુધરાવવા માટે વાણિચે ગામને 
રૂ।. ર૦૦ આપવા એવે ઠરાવ થયે. વાણિયાનો બહિષ્કાર 
છૂટયો. પણુ એ બસે। ફ્પિયા કદી આવ્યા નહિ અને ગામનું 
તળાવ સમર્‌ાયું નહિ. વાણિયો! પહેલાં માફક ફરી જામી ગયો. 

નવાઈની વાત તો એ છે કે, આ બધા વખત દરમ્યાન, 
જે બાપની લાજ લૂટાયાનું કહેવાય છે, એ આખા કુટુંબના 
લોકો વાણિયાને યાંથી જ માલ લાવતા લઈ જતા હતા. 

કોઈ કહે છે કે વાણિયાનું દેવું નાહિ ચૂકવવા માટે આ 
જાતનું આળ ચડાવેલું, અને કોઈ કહે છે કે રૂપિયા લઈને 
સમાધાન કરી નાખ્યું છે. 

૪ 
સારે 


દરેક બેસતા વર્ષના પડવાને દિવસે ગામના લેે। ભેગા 
થાય છે, કસુંબા પીએ છે અને રામ રામ કરી જૂનાં નવાં 
વેર ભૂલી જય છે. બધા જ મેદ ઉપર સાથૅ ખેસી હુક્કાની 
આપલે કરે છે. અને ગામનો ગોર આખા વર્ષનું ભવિષ્ય 
ભાખતોા હૈય એમ સારે વાંચી સ'ભળાવે છે. ૧ર અસિ, 
૧૪ ચોરી ચખારી, પ તલ, હ ડાંગર, ર મઠ, -- આમ સાર્‌ો 
વ'ચાતેો છેય છે ત્યારે એકબીજા સામે નજર્‌ નાખી ટીકા 
ટિપ્પણી ચાલે છે. “આ ઓછું બળે છે તે આ વરસે અસિના 
૧૨ આવ્યા ! અને બહારવટ્યાનું પણુ કાંઈ ઓછું નથી થવાનું.” 
છેવટે બાહ્મણુ બધાને આશીવાદ આપી ચોખા ઉડાડે છે, અને 
બઆહ્મણુને દાન આપવાથી કેટલું પુષ્ય થાય છે એતું માહાત્મ્ય 


૧૬૪ સરુ' ગપ્મડુ 


સ'ભળાવે છે. આઠ આના એછા પડે છે માટે રૂપિયો આપે 
એવી માગણી કરે છે. ગામલોકોને “ વરહ કેવું છે !' એમ 
પૂછીને શાંત પાડે છે, 

પછી આવે છે, એ બધા વખત દરમ્યાન મૂ'ગા મૂ'ગા 
હુકકાતી ચલમે। ભરીને દોડાદોડ કરતા વાળ'દનો વારો. એ 
હાથમાં દર્પણુ લઈ ને સૌનાં મોઢાં સામે ધરે છે. કોઈ કોરી 
'શેટી' (છેટી ) લાવ્યા હેય છે એ આપે છે, તો કોઈ 
અધમોતું થયેલું રાતી કિનારનું ધોતિયું આપે છે, તો કેઈ 
ષાટીને ચી'થરેહાલ થઈ ગયેલી લીલી શાલ આપે છે. વાળદ 
ખાપુ બાપુ કરતો બધું એક બાજુએ મૂકતો જાય છે અને 
ચલમમાં દેવતા ભરતો જય છે. 

આમ સારે વંચાઈ રહ્યા પછી “ કડવી અને મીદી 'ની 
વાતે। કરતાં કરતાં સહુ વિખેરાય છે. 

ગોર અને વાળદ, જેમણું જેમણું ધેર આવીને લઈ 
જવાનું કહ્યું હોય છે, તેમને ત્યાં આંટા મારવા નીકળી 
પડે છે. 

આ સારા પ્રમાણું બધું બનવાનું છે એવા વિશ્વાસથી 
આ સારા ઉપર ગામમાં ખે દિવસ સુધી ચર્ચા અને પારાયણુ 
ચાલે છે, પછી પાછી રે।જની ધટમાળ ચાલતી થાય છે. 


પ્‌ 


સત્યનારાયણની કથા 


અમારા ગામમાં સત્યનારાયણુની કથાનું બહુ માહાત્મ્ય 
નહિ; પણુ બેચાર જણુ જે વાણિયાઓની સાથે વધારે સ'બધ 
ધરાવે છે, એ આવા સુધારા ગામમાં દાખલ કરવા લાગ્યા છે. 
આવા એક મારા ફળીના મારી સાથે વધારે સંબધ 
'ધૂરાવતા ભાઈએ પોતાના ખેતરમાં સત્યનારાયણુની કથા 
કરાવવાનું નકી કયું. એની પાસે ખે પૈસાનો જવ છે. એટલે 
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એણે તો શાહુકારની હમે ૫૦-૬૦ માણુસ માટે લાડુનું જમણુ 
ગોઠવ્યું. કથા સાંભળવા માટે તો ૫૦ ને બદલે ૧૫૦ આવી 
પડચાં. ખે વાગ્યે કથા થવાની હતી પણુ ૧૦ વાગ્યાથી લોકનું 
રાળુ' જમા થવા લાગ્યું. ખે ચાર વાણિયા પણુ ડાકોરથી 
એમનાં ૧૦-૧૨ છેોકરાંનું લંગર ડમણિયે બેસાડીને આવી 
પહોંચ્યા. ગોર મહારાજ અને વાળદ તો હતા જ. 

સત્યનારાયણુની કથા છે એટલે બબલભાઈ આવશે એમ 
માતી મને પણુ ખૂબ આમ્રહ કર્યો હતો. દોઢેક વાગ્યે હું 
ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે હક્કાની નેહા ઊં'ચીનીચી થતી હતી અને 
કથાનું માહાત્મ્ય વ'ચાતું હતું. ગામડાના લેકે માટે આ નવી 
“તનો ઉત્સવ હતે. કથા ચાલતી હતી એટલામાં એક 
જુવાન ચારેક માઈલની મજલ કરીને આવ્યો, એણું ધરધણીના 
હાથમાં એક નાનક' પડીકું આપ્યું. મે' કશું, “ શું છે ?' જવાબ 
મળ્યા, “ કાંઈ નહિ. મેં કયું, “એમ તે હોય? તે! કહે કે, 
“એ તો અડધાકનું અર્ીણુ મગાવ્યું'તું.' મે કહ્યું, ' સત્ય- 
નારાયણુતી કથા વખતે અષીીણુ પણુ પિવાતું હેય તે 
આપણાથી એ કથા શી રીતે સ'ભળાય ?' એ મારે! વિચાર 
અને એની પાછળની મક્કમતા સમજ ગયે. પોતાના વળના 
ખે ચાર જણને નજીક ખોલાવી સમજવી દીધું કે, “ અરીણુતી 
વાત નહિ કાઢતા; નહિ તો આ ખુદ્ઢા જપવા નહિ દે અને 
બબલભાઈ અડધી કથાએ ચાલ્યા જશે.' 

ખુદ્દાએ હમણાં અષીણુ કાઢશે, હમણાં અદીીણુ કાઢશે, 
એમ રાહ જેતા ન રણ્યા. પણ કાંઈ મોઢે માગીને અષ્ટીણુ 
લેવાય છે ? કટલાક તો બગાસાં પણુ ખાવા લાગ્યા. છેવટે 
કથા પૂરી થઈ મતને કાંઈક ખોલવાનું કડેવામાં આવ્યું. પછી 
મે' મારી કથા શરૂ કરી. મારી ગામડી ભાષામાં સત્યનારાયણુની 
કંથા ઝયારે સાચી સાંભળી કહેવાય એ સમન્નવ્યું. બધાએ 
રસપૂવક સાંભળ્યું, હવે આવ્યું જમવાનું, 
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એંક બાજુ વાણિયા લોકોની અને બ્રાહ્મણની પ ગત 
ખેસાડી. એમને ધરાઈ ધરાઈ ને લાડુ જમાડયા. પછી ત્યાં 
આવેલા બધા બારૈયા જમવા ખેઠા. ૫૦ની રસેોધ્માં ૧૫૦ 
શી રીતે જમે? પણુ હું તો જેઈ જ રલ્રો. અને બધાએ 
જમી પૃણુ લીધું ! દરેકના ભાણામાં એકેક લાડુ મુકાયા પછી 
સીધો ભાત જ આવવા લાગ્યો. લોકોની સખ્યા વધતી 
જોધ ને પાછળથી ભાત વધુ ઓરેલા એટલે માતનેલું કે દાળ 
ભાત પણોંચી રહેશે. પણુ ભાતની થોડી તાણુ પડી. એમ 
છતાં એક પણુ અવાજ એવે નથી નીકળ્યા કે, અહી' થેડોા 
ભાત લાવને કે લાડુ મૂકન્ને. 

પીરસવાની વ્યવસ્થા કરનારે રસોઈની છાપરીમાંથી બહાર 
નીકળતાં નીકળતાં ખોંખારો ખાઈન ખે હાથ ખખેરતો હોય 
એમ હાથ ધસ્યા. ત્યાર પછી એક થાળીમાં છેવટનો થોડે 
ભાત લઈને પીરસનારે। પીરસવા નીકળ્યો. પણુ એક નાનું 
છોકરું પણુ એની પાસેથી ભાતનો દાણા સરખા પિરસાવતું 
નથી. સો ડહે છે કે, ગ થઈ ગયો, નહિ જે એ. છેવટે 
હાથ ધોઈ ને એડકાર ખાઈ ને સો હક્કાના દમ ખે'ચવા ખેઠા, 
આ એમની ખાસિયત, બીજ ઊંચા ગણાતી કોમોમાં શાકમાં 
જર્‌ા મરચુમીડું ઓછુવત્તું પડી “નય તે] ન કરવાની 
ટીકાઓ કરીને પ્રસંગને વગેોવી નાખે. પણુ આ કોમ તો 
એક કાડ રેરટલામાંથી પણ્‌ પાંચ જણા વહે'ચીન ખાઈ લે અને 
પાણી પીને પેટ ઉપર હાથ ફેરવે એવી ! 

દુ 
બહારવટિયા 
ખહુ વખતથી બહારવટિયાને મળવાની મારી ઇચ્છા 


હતી. એક દિવસ એવી ખબર આવતી હતી કે ર્‌ાયપુરામાંથી 
ખદૂકતી નાળે રાતોરાત ૩1. ૪૦) પડાવ્યા, તો બીજે દિવસે 
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"ખબર આવતી હતી કે એક લાટવાળા પાટીદારની ખે નાળ- 
વાળી બ'દૂક ગઈ. તે। વળી ત્રીજે દ્વિસે એવી ખબર આવતી 
કે માસરાના વહેરાને થામણા જતાં રસ્તામાં ધારિયા અને 
બ'દૂકના કુ'દાથી માર્યો છે અને દસ્પિતાલમાં ડાકોર લઈ ગયા 
છે. એક દિવસ ચુણુલતી સીમની, તો બીજે દિવસે હેર'જની 
સીમની વાત આવે. પણુ મારા નેવામાં એ બહારવટિયા કદી 
નહેતા આવ્યા. 

ઇચ્છા તો એવી હતી કે હં એકલે હોઉ ત્યારે જ એમને 
ભેટો થાય. એટલે છૂટથી એમની સાથે વાતે! કરી શકુ કે, 
' ભાદ, શા માટે તમે આ બહારવટું ખેડયું છે ?' આવે મોકો 
તો ન મળ્યો, પણુ બહારવટિયાનો ભેટો તો થયે. 

ડાકોરથી માસરા આવતો હતો. રસ્તે રાત પડી એટલે 
સૃઈ નામના એક ગામમાં પારીદારને ત્યાં રાત રે।કાયો. રાતના 
૧૧ વાગ્યા સુધી તો અમે વાતો કરતા હતા. એમાં બહારવટિયા 
આવવાના છે એવી અફવા છે એમ પણુ કેઈ એ કહ્યું. રાત્રે મોડા 
મોડા સૂતા ત્યારે ભૂલથા દરવાજનાં બારણાં ખુલ્લાં રહી ગયેલાં. 

બારેક વાગ્યા ત્યાં તો ધબડાક ધબડાક ખૂટના અવાજ 
થયા. ખબહારતી પરસાળમાં હં સૃતો હતો. દે જાગીને આંખ 
ઉદ્રાઈ છું ત્યાં તો બે બદૂકધારી મારા ખાટલા પાસે 
આવી પહોંચ્યા. બેટરી ફેંક અને દબાયેલે સુરે ખૂમ મારી, 
“ઊઠે, ઓરડાનાં કમાડ ખોલ. ' આટલું બને છે એટલામાં ખે 
ધારિયાવાળા ડેલાને દરવાજે ગોઠવાઈ ગયા, બે ઓરડા તરક 
ગયા, અને એક બારષગાથીં ઓરડા સુધી આંટાટેરા મારવા 
લાગ્યો. મે કહ્યું, “હૈં તો મહેમાન છું. માસરા રહું છું.' 
ખીન્ને કાંઈ પણુ સવાલ જવાબ કર્યા વિના એ ઝડપથી ઓરડા 
તરફ આગળ વષ્યા અને અગાઉથા સકત કર્યો હોય તેમ એફ 
ધાશ્યાવાળે। મારા ખાટલાના પાયા પાસે ઊભે. દરેકે ચિત્રવિચિત્ર 
પોશાક પહેર્યા હતા. કોઈએ મુસલમાની ટોપી મૂકી છતી, 
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કોઈએ ખાખી ચડ્ડી પહેરી હતી, તો કોઈએ ધોતિયા ઉપર 
પગે પદ્દા લપેટચા હેતા. એક ખે જણુની છાતીએ તો કારતૂસના 
હારડા પણુ લટકતા હતા. દરેકને મોઢે બુકાની બાંધી હતી. 
ક્રાઈને એળખી શકાય એમ ન હતું. બધા જ રપથી ૩૦ 
વષના જુવાન હોય એમ જણાતું હતું. આઢલા ધોંધાટથી 
અ'દરતી ઓરડીમાં સૃતેલેો એક નોકર તથા એક બડેન “નગી 
ઊઠ્ઠચાં. નોકર તે! મને સવાલ પૂછયો તે પહેલાં ખોલી ઊઠંચો 
3 એ તો પરેણા છે. આ અવાજ સાંભળીને બદૂકધારી 
મારા તરફથી છૂટી સીધા એના તરક ગયા. એને કહ્યું, “ ચાવી 
લાવ.' એ કહે, “હં તો નોકર છું.' “તારો શેઠ કચાં છે?” 
“એ ડાકોર છે.' એણું શેઠને ખેચાર ગાળે દીધી. એના 
અવાજ ઉપરથી એ પીધેલા જણાતા હતા. એટલામાં પેલી 
ખહેને ભયની એક કિકિયારી પાડી. આથી બ'દૂકધારીએ 
એના તરફ બ'દૂક તાકી “ચૂપ 'નેો અવાજ કર્યો. બાઈ શાંત 
થઈ ગઈ “ચાવી લાવ.' “ચાવી મારી પાસે નથી, એવો 
જવાબ મળ્યો. હં આ બધું જેઈ ને ડધાઈ ગયે। હતો. પણુ 
એણું બહેન સામે બ'દૂક તાકી એટલે મતે થયું કે મારે કાંધક 
કરવું ભ્વેઈ એ. સામે જ ધાસ્યાવાળે। મારી હિલચાલ તપાસતો 
ઊભે હતો. મે' વિચાયું, જો એ બહેનને પજવવાનો ઇરાદે 
રાખે તો જે થવાનું હેય તે વહેરીને પણુ એ બાજી કૂદી જવું. 
વાત કરીને સમજવાય એવું તે એ વાતાવરણુ જ ન હતું. 
એટલામાં તો એ બહેને પોતાના પગના છડા કાઢીને એના 
તરફ કે'કચા. 

પેલો છડા લઈ ને ઓરડામાં ગયો. ત્યાં કાંઈક તોડયુ' 
ફોડયુ'. પાછો આવ્યો. એટલા વખતમાં પેલી ખહેન નજીકના 
ખીક્ન ઓરડામાં બીજી બહેન સૂતી હતી તેને ચૅતવવા ગઈ. 
અ'દર જઈ ઓરડાનું બારણું બંધ કયું. જણુસે। કાઢવા 
માંડી. એટલામાં બ'દૂકધારીએએ એ બધ બારણું જેયું. 
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ધક્કા માર્યા. ગભરાઈને બહેનોએ બારણાં ખોલી નાખ્યાં 
અને બન્ને દોડતી ઓસરીમાં મારી પાસે આવી ગઈ. 
પેલાએ ખાટલામાં પડી ગયેલી જણુસે। બૅંટરીની મદદથી 
વીણી લીધી. પેલી બહેનો ગભરાટમાં ખૂમા પાડતી હતી. 
કશું થવાનું નથી એમ સમજવી તેમને મે' શાંત પાડી. 

એટલામાં વખત વધારે થઈ ગયે! હેય એમ ઝડપ કરતા 
કાંઈક કાંઈક લવતા એ બધા મકાનમાંથી બહાર નીકળ્યા અને 
ખીજે ઘેર ગયા. આમ ત્રણુક ધર્‌ લૂટથાં, 

અડધાએક કલાકમાં બ'દૂકના ખે ત્રણુ અવાજ થયા 
અને બધાએ માન્યું કે બહારવટિયા ગયા. 

ગામમાં લૂ'ટ કરવા આવનારની સખ્યા, કહે છે કે, 
૧૫-૨૦ હતી. આવતાંવે'ત ગામના રખાને ઘેરીને બખ્ખે 
દડા મારી ચો૪ી તળે બેસાડી દીધા અને પછી ધરેમાં ફરી 
લુ'ટ કરી. જેમને જેમને ખબર પડી એ ઘર છોડી 
આજીબાજીતા મુસલમાનવગામાં નાસી છૂટયા. 

આ લૂટમાં બહારવટિયા સાથે ગામના તેમ જ આજુ- 
ખઆાજુનાં ગામોના લેકે! પણુ મદદમાં ભળ્યા હતા એવું તરત 
જણાઈ આવ્યું. નહિ તો આટલી હિંમતથી એ લોકે 
અન્નણ્યા ગામમાં હરીફરી ન શકે. 

૧૦-૧૫ દ્તિસ પછી એમાંના ખે પકડાયા. એક 
દિવસ નજીકના ગામનો એક ખુટ્ટો મારે ત્યાં આવ્યે. 
“ભાઈસાખ, કાંઈકે મદદ કરેો.' મે કહ્યું, “ શું છે ?' 

“ મારા છોકરાતે પકડયો છે.” 

'શા માટે?” 

' આ સુવાળી લૂંટમાં એ હતો એમ કહીને. 

“ગ લૂંટમાં નહોતો ? ' 

“ના, લૂ'ટમાં તો નહોતો; પણુ મારા કબનજમાં ન રહ્રો 
અને કાંધકે સળેકડુ' કયુ હશે. ' 
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“એવું નહિ, મતે સાચી વાત કહી દો તે! તમારી 
વાત સાંભળવાનું ફાવે. મારી તમને ખીક છે ?' 


“ના. 


“તો પછી કણે જે હોય તે. ' 

“ભાઈસાબ, મારી છાપરી પાસેથી ખોદતાં સાંકળાં 
નીકળ્યાં છે અને કહે છે કે એ સૃધ્્તી લૃ'ટનાં છે. તમે 
સૂધવાળા પારીદારને એળખે। છે1, એને કાંઈક કહો તો મારો 
છોકરો બચી જય. 

“કોધ્ની લૂ'ટ કરી હોય એને શી રીતે કહેવાય કે તું 
એને કશું કરતા નહિ ?' 

“તમારું કહ્યુ ન માને એવું બને જ નહિ. 

“પણુ લૂટા કેરે એ બચતા હરશે? આજે છૂટરી તો 
કાલે પકડાશે. ' 

' ભાઈસાબ, હું હવે એને કબજે રાખીશ.” 

“હું એને મળીશ, પણુ મારા હાથની વાત ન કહેવાય.” 

'તમે આડી જભ વાળે તો થોડામાં છૂટી #રય.' છેવટે 
એ ગને. પેલા છોકરાને છ માસની સન્ન થઈ. પાછળથી 
એ અપીલમાં છૂટી ગયો. ખૂખીની વાત એ છે ક, જે 
માણુસને ધેર લૂટ થઈ હતી એ જ માણસે પેલા જીવાનને 
છોડાવવા માટે ર્‌પયા ધ્રીર્યા ! 

પણુ આ બહારવટિયાના ભયથી ગામડાંએ એટલાં બધાં 
ફૂફડતાં હેય છે ક, રાત પડે ને કાળા ઓળા ઊતરતા હોય 
એવું એમને લાગે છે. એમ છતાં ૨૦-૨૫ ધરનું ગામ પણુ 
સ'૫ કરીને સંગઠિત નથી થતું. એમને સમનવવીએ છીએ 
તો કહે છે કે, “ પેલા સામાવાળા જ એમની સાથે ભળેલા છે 
પછી સગઠિત કયાંથી થઈએ ?' બારૈયા કોમનાં ગામમાં 
પણુ ફફડાટ હોય છે. એમને ત્યાં જીદી જતને! ફફડાટ હેય 
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છે. આપણા ગામતી સીમમાંથી જય તે. સારું, નહિ તો 
આપણે નામ બખોલાશે કે આ લેકે સંધરે છે. આમ જૂનાં 
અને નવાં બધાં ગામો ફકડે છે. પાટીદારનાં નાનાં પરાંની 
સ્થિતિ તે! બહુ કફે।ડી હોય છે. આમાં પોલીસ ઢીલી અને 
કોઈ કોઈ જગ્યાએ ફૂટેલી હોય છે, એ પણુ આ હાલતનું 
કારણુ હેય છે. 

આ નાતના બહારવટા પાછળ કેઈ મોટા હેતુ હોય 
એવો મારો ખ્યાલ નથી. ગરીબાઈને કારણુ ધર છોડી. 
નીકળેલા, કાઈ ગુનો કરીને ભાગી છૂટેલા, કૈ પોલીસની 
પજવણીથી કંટાળેલા લોકો આવી ટોળી જમાવી વગર મહેનતે 
માલ મેળવવાનું યોજ કાઢે છે. એમને ગામના બીજા પટેલ 
ગણાતા લોકોનો કે શેઠ શાહુકારેનો પણુ આડકતરો સાથ 
હેય છે. એવા લેકા પોતાનું જૂનું વેર વાળવા માટે અગર 
અમુક લોકો ઉપર દાખ ખેસાડવા માટે આવી ટરોાળીઓનેો 
ઉપયોગ કરે છે એટલું જ નહિં, પણુ એમતી લૃ'ટમાંથી પણુ 
ભાગ પડાવે છે. નાસતા ક્રનારાતું એક વખત નામ બહાર 
પડી ગયું પછી તો એને બેસી જવાની ઇચ્છા હેય છતાં એ 
ખેસી શકે એવી સ્થિત નથી રહેતી, એટલે એને કેઈ પણુ 
ઉપાયે પકડાય અગર મરાય ત્યાં સુધી પોતાનો નવો ધધો 
આગળ ધપાવવાનાં % કાળાંધાળાં કરવાં પડે છે. 

આમાં દોષ કોનો કાઢવો અને કોનો નહ? આખા 
સમાજ થાડેધણુ અ'શે આ દોષના ભાગીદાર છે. અજ્ઞાન 
અને ગરીંબાઈનેો નાશ એ ખેમાં જ આતો ઉલ છે. 


૭્ઠ 
લમ્નપ્રથા 
માસરા ગામને લસનાં મૃશ્કેલી ખેવડી છે. દીકરો 
પરણાવતી વખતે ૧૦૦-૧૨૫ આપવા પડૅ અતે બીજાં સો 


"૧૭૨ મારુ' ગાસડુ 


પોણુ।સોનું ખચ થાય છે. તેમ દીકરી પરણુાાવતી વખતે પણ 
૧૦૦-૧૫૦નું ખચ તે થાય જ. પણુ કમબખ્ત ૬શા તે 
દીકરે। પરણાવવા જાય એ વખતે આવે છે, 

દીકરાનાં લમ થાય એ પહેલાં ભાંજઘાડિયાએ આવીઃ 
દીકરાના બાપ પાસેથી અમુક રકમ લેવાનું નક્કી કરી ગય 
હે।ય છે. જનમાં મોટે ભાગે એકાદ માફે અને ચાર પાં* 
ગાડાં હોય છે. બાકીના લેકે પગે ચાલતા જય છે. જનમ 
સામાન્ય રીતે સ્રીએ નથી જતી, પણુ બાળકો અને પુરુષે જ 
“જાય છે, કારણુ કૈ પરણવા ગયૅલી નનન ધેર સહીસલામ: 
પાછી ફરે ત્યારે જ કામ ઊકલ્યું ગણાય. નહિ તો લડાલ: 
પણુ થાય અને માથાં પણુ ફૂટે. નનન ગામમાં પહોંચે 
તરત ફ્રી ભાંજધડ શરૂ થાય અને એમાં જે પહેલાં ડરેલ 
રકમમાં વધારેધટાડો થાય તો બને પક્ષનું સમાધાન ન થા 
ત્યાં સુધી “જાનમાં આવેલા બધા માણસો--ખબાળકા સુધ્ધાં - 
ભૂખ્યા ટળવળે. કેઈ કોઈ વખત તો આવી નનનેોને ૨૪ અઃ 
૩૬ કલાકના પણ્‌ ફાકા થાય. 

સામાન્ય રીતે લગ્ત આવવાનું હેય એના પણેલાં એ 
મહિના અગાઉથી દીકરી કૈ દીકરાનો બાપ વાણિયાના આંગણા 
પગથિયાં ધસતો થાય છે. છેવટે અમુક ખેતર કૈ અમુક ધ 
ઉપર નાણાં આપવાનું નક્કી થઈ શય છે અન ત્યાર ખાદ ચે 
વાણિયો “૮ વર કે કન્યાનો બાપ હેય એમ સલાહ આપવ 
ખેસી જય છેઃ “ ફ્લાણા ગામના રાવળિયાને બોલાવે; છે! ૨ 
થે રૂપિયા વધારે લે પણ કેવો! નાચ કરે છે! માકે। તે 
તમારે લાવવે। જ જેઈ એ. દીકરાનાં લગન કયાં વારે વા 
આવવાનાં છે ?' આમ એ નહિ નહિ તાય પાંચ પચીસ વધા 
ખરચાવે. અમારે ત્યાંના શેદે તો કૈટલીક વખત જાને 
પણુ માથે જય. જાનમાં શૅદ્‌ આવે પછી શું પૃછવું ? પપ 
એક વખત શેઠ સપડાઇ પડયા. 


કેઢલાડ પ્રસ'ગે ૧૬૭૩ 


અમારે ત્યાંના . . . નો દીકરો પરણુતો હતો. તેમણે 
ઘેર્‌ ઉછેરેલા ખે બળદ વાણિયાને ત્યાં બાંધી આપ્યા. પછી શું 
ખાજી રહે ? શેઠે તો જનને કારભાર હાથમાં લીધો. જાન 
ઊપડી. શેઠ પણુ વર સાથે માફામાં ખેસીને જનમાં ઊપડયા. 
પણુ ભાંજધડમાં વાંધો પડયો અતે તે નાનેસૂતો નહિ. 
પોણુસોા રૃપિયાનો વાંધો પડયો. થોડી ખબેોલાખેોલી થઈ. 
જુવાનિયા ધારિયાં અને લાકડીએ લઈને ઊભા થઈ ગયા. 
મોતીભાઈ અતે નનવાળા કહે, “ ત્યારે રહ્યું પરણાવવાનું; છે 
એની છોડીને બીજે પરણાવે.' પણુ કન્યાપક્ષવાળા કાંઈ 
સક'”ળમાં આવેલી જનને એમ જવા દે એવું ન ઉતું. એમણે 
તો જનના શેઠને બાનમાં પકડયા. દોઢ દ્વિસ બધા ભૂખે 
મર્યા. છેવટે શેટને રૂપિયા ભરી દેવા પડયા અને વર પરણીને 
ઘેર આવ્યો. આમ તે દિવસનો સેદે! શેઠને તો મોંઘો. પડી 
ગયો. આવું બનવા પામે છે એનું કારણુ વચલી ભાંજધડ 
છે. ન્તે દીકરો કે દીકરીનાં માબાપ રૂબરૂ મળીને વાત કરી 
લેતાં હોય તો આવી ખાટી ધાંધલ ધણી બચી જય. 

દીકરે। કૈ દીકરી પરખ્વાનાં હોય તો છ સાત દિવસ 
અગાઉથી રાતે રાત્રે ગામમાં એમનાં ફુલેકાં તીકળો છે. આ 
કુલેકામાં બહેનો એમતી ખાસ ઢબે ગીતો ગાતી હોય. (ફક્ત 
ખે ૪ ખહેતો ગાતી હોય તાોપણુ આખું ગામ ગાજી ઊઠે 
એવો ખુલ દ એમને અવાજ હેય છે.) એક અગર ખે દાતરડાં 
ઉપર ચી'થરાં બાંધી મશાલે। બનાવી હોય, અને જો વર હેય 
તો કોઈ જુવાનિયે અને જે કન્યા હોય તો કોઈ બહેને એને 
ક[ખમાં તેડયાં હેય. વરે સાત વર્ષનો હોય તોય તેડયો હોય 
અને પાંત્રીસ વર્ષને હૈય તોય તેડથો હોય. ચાર ખૂણુ ચાલતા 
ચાર ભાઈ ઓએ એક ધોાતિયાના છેંડા પક્ડી એના ઉપર છત્ર 
બનાવ્યું હેય. બહેનોની પાછળ પાંચ સાત નર્વાનિયા બરારેયાં 
અને લાકડીઓ લઇ ને ચાલતા હેય. 


"૧૭૪ મમ્રુ ગામડું 


નજીકના સગા આવું ફુલેકુ' આપે છે. ફુલેકું આપવું 
“એટલે વર્‌ કે કન્યાને ચોખા ગોળ અગર તો કંસાર જમાડવૅ 
અને ચાંલ્લો કરીને એક નાળિયેર તથા ટકે હાથમાં આપવે।. 
પછી ત્યાંથી ફુલેકું નીકળે તે માતાબાઈને પગે લાગીને એને * 
ઘેરે પહોંચે. 

સામાન્ય રીતે નનનનું જમણુ કંસાર ગણાય છે. આ 
ક'સારમાં થી જ નાખવું જેઈએ એવે એમનામાં રિવાજ 
નથી. મેરે ભાગે તેલ અને અદર થોડુ ઘીનું મિશ્રણ હોય છે. 

લગન વખતે બહેનો ક્ટાણાં ગાવામાં અને એકબીજતી 
મશ્કરી કરવામાં મસ્ત બને છે. જુવાનિયા કેઈ કેઈ વખત 
દાશેતી પ્યાલીમાં અને નહિ તો! પાનના ડૂચા મૉંમાં ધાલવામાં 
મસ્ત બને છે. અને ધરડિયા અષ્ીણુના કસુંબા, ચા અને 
હુક્કાના ધેનમાં ડોલતા હેય છે. પગે ફાળિયાનતી આંટી 
મારીને એ ખેઠા હોય છે. એ વખતે ખે ચાર ગાઉથી આવેલો 
રેટ બાપુના કૈડિયાતી કસ તૂટી જય એટલી મોટાઈ ગાય 
છે, બાપુ પણુ આખી દુનિયાના રાજા હોય એમ ખારેટને, 
'આવાને, ગોરને, ફકીરને, વાળ'દતે તેમ “૪ એવા ખબીન્ન દાપાં- 
'તાળાઓને એ જ વખતે પ'દર વીસનું લહાણું કરી નાખે છે. 


૧૬ 
ઉપસ હાર 


માસરા ગામમાં ત્રણુ વષ રભ્રો. એ ત્રણુ વષમાં મે' 
જે કાંઈ ન્નેયું, જાણ્યું તથા અનુભવ્યું અને એમાંથી જેશું મારા 
મન ઉપર વધારે અસર કેરી એવી હ૪%ીકતે, ચિત્રો તથા 
અનુભવે! આ પુસ્તકમાં રજૂ કર્યાં છે. વાંચનારના મન 
ઉપર આથી જે કાંઈ છાપ પડવાની હશે તે પડશે, પણુ મને 
એટલી ઉમેદ છે કૈ, મારી માફક કેઈ પછાત ગામમાં સેવા 
કૅર્વા જનાર ભાઈ અગર બહેનને આ લખાણુ કાંઈકે 
માગદશક તો જરૂર થઈ પડશે. 


ગ્રામસેવકને ઉપયોગી પુસ્તકો 


ગામડાંતી વહારે 
હિંદ સ્વરાજ 


ત્યારે કરીશું ચું? 


નાતે મજૂરી કરનારાઓને 


ખેડૂતનો શિકારી 

મ્રામભજનમ ડળી 

આંધળાનું ગાડુ 

બાળકોનો પોકાર 

મામસ ગઠન 

માતર તાલુકાની 
આથિક તપાસ 

આપણુ આથિક પ્રશ્ન 

આત્મકથા 

ગાંધીજી 

મારી જીવનકથા 
(જવાહરલાલ નેહરુ ) 

ગામગેદી 


ગાંધીજ 

ગાંધીજ ખાદીનું પૂર્ડુ 
સાદુ' પૃર્ડુ 

અનુ૦ નરહરિ પરીખ 

અનુ૦ નરહરિ પરીખ 

જુગતરામ દવે 
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